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電気製品はち全のための注意事項を守5ないと、 

义災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と製品の取り扱いかた 
を示しています。取扱説明書をよくお読みのラえ、製品を安全にお使いくださ 
しんお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 
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lAmrn まをのために 


一58〜60ぺージも 

あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたときに生じる 感電や傷害 

など人への危害、 また 义災などの財産への損害 

を未然に防止するため、次のことを必ずお守り <だ 
さい。 



r ち全のために」の注意事項を守る 


定期的に点検する 


1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこ 
りびたまっていないか、電源〕ードに傷びないか、故 
障したまま使用していないか、などを点検してくださ 
い。 


故障した5使わない 


カメラや AC アダプター、バッテ U —チャージャーな 
どの動作びおかしくなったり、破損していることに気 
びついたら、すぐにソニーの相談窓□へご相談くださ 
い。 


万一、異常び起きた！5 



〇電源を切る 
〇 電池をはずず 
e ソ ニーの 相談窓□に 
連絡ずる 


裏表紙にソニーの相談窓□の連絡先び あります。 


应を哟 I 


万一、電池の液漏れび起きた！5 


〇ずぐに义気か5遠ざけてくださし漏れた液や気 
佩こ弓 I 义して発义、破裂のおそれびありまず。 

〇液び目に入った場合は、こず5ず、ずぐに水道水な 
どきれいな水で巧分に洗ったあと、医師の治療を 
受けてください。 

〇 液を□に入れたり、なめた場合は、ずぐに水道水で 
□ を洗ミきし、医師に相談してください。 

〇液び身体や巧服についたときは、水でよく洗い流 
して < ださい。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
よつな表 7 K をしています。 

IA 危哟 

この表示のある事項を巧らない 
と、極めて危険な状況び起こり、そ 
の結果大けびや死 t にいたる危害 
び発生します。 


A 警告 

この表示のある事項を巧らない 
と、思わめ危険な状況び起こり、そ 
の結果大けびや死 t にいたる危害 
び発生することびあります。 

[A ぷ思 1 

この表示のある事項を巧らない 
と、思わめ危険な状況び起こり、 
けびや財産に損害を与えることび 
あります。 


注意を促す記号 


A 

A 

火災 

感電 

行為を禁止する記号 

0 


禁止 

分解禁止 



めれ手禁止 


行為を指示する記号 


處 

〇 

つラグをコン 
セントから巧く 

指示 

電池について 



r 安全のために」の文中の「電池」と 
は、バッテ U —パックも含みます。 
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使用前に必ずお読み 
<ださい 


付属品を確かめましよう 


はじめに、付属品を確認してください。 
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相 
談ください。 （） 内は個数。 

□ AC アダプター （1) 

□電源コード （1) 

□ D端子A/Vヶーブル(l)图 

□ A / V 接続ヶーブルリ）圓 

□ USB ヶーブル (1) 回 

□ ワイヤレス U モコン （1) 

• ボタン型 U チウム電池びあらかじめ取り 
付けられています。使用前に絶縁シート 
を引さ抜いて < ださい。 


絶縁シート 



□ U チャージャブルバッテ U - パック 
NP - FH 60 り） 

□ CD-ROMrHandycam Application 
Software 」（1)(22 ページ） 

-「 PMB 」 （ソフトウェア、 「 PMB ガイド」を含 
む） 

-「八ンデイカム八ンドブック」 ( PDF ) 

□取扱説明書 <本書>(1) 

□保証書 (1) 

图圓回 



• 本機で使えるソモリースティック"について 
は、39ページをご覧ください。 


使用上のご注意 


本機の取り扱いについて 

• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
「取り扱い上のごを意」をご覧 < ださい (49 
ページ)。 

-本機の仁0 ( 動画)ランプ • 〇 (静止画)ランプ 
(10 ぺージ)や ACCESS ランプ (8 ぺージ）•ア 
クセスランプ (39 ぺージ)び点灯、点滅中に次 
のことをしないで<ださい。記録した動画- 
静止画び失われる場合びあります。また、言己 
録メディアや本機の故障の原因になります。 

-"メモ U - スティック PRO デュオ"を取り 
出す 

-本機からバッテ U —や AC アダプターを取 
りはずす 

• 本機に振動や衝撃を与えないでください。言己 
録や再生びでさなくなることびあります。 

• 大音量の場所では本機を使用しないでくださ 
し、本機の記録や再生びできなくなることび 
あります。 

• 本機をケーブル類で他機と接続するときは、 

端テの向さを確認してつないで<ださい。無 
理に押し込むと端テ部の破損、または本機の 
故障の原因になります。 

• USB 接続時に液晶画面を閉じると、記録した 
映像び失われる場合びあります。 

. 本機の電源び入っていなくても、 GPS スイッ 
チび rON 」 になっていると GPS は動作してい 
ます。飛行機の離着陸時は、 GPS スイッチを 
「 OFF 」 にしてください。 

• 落下による衝撃から内蔵八ードディスクを保 
護するため、本機は[落下検出]機能を搭載し 
ています。そのため、本機び落下状態になっ 
たり、無重力状態になったりすると、内蔵八一 
ドディスク保護のための動作音び録音される 
ことびあります。また、繰り返し落下状態を 
検出した場合は、撮影や再生び停止すること 
びあります。 

• 本機の温度び高すざたり、低すざたりすると、 
カメラを保護するために撮影や再生びでさな 
くなることびあります。この場合は、本機の 
液晶画面およびフアイン ダーに メッセージび 
表示されます (48 ページ)。 




• 気圧の低い場所(海抜5,000メートルし^(上)で 
は本機の電源を入れないでください。内蔵 
八ードディスクを破損するおそれびあります。 

• 長期間、画像の撮影-消去を繰り返していると、 
記録メディア内のファイルび断片化(フラグ 
メンテーション）して、画像び正しく記録•保 
存でさなくなる場合びあります。このよラな 
場合は、画像を保存したあと、[メディア初期 
化]を行ってください (36 ページ)。 

• 液晶画面やファインダーは有効画素99.99% 
上の非南に精密度の高い技術で作られてい 
ますび、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点 
び消えなかったりすることびあります。これ 
は故障ではありません。これらの点は記録さ 
れません。 

録画-録音に際してのご注意 

• 事前にためし撮りをして、正萬に録画-録音 
でさることを確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディ 
アなどの不具合により記録や再生びされな 
かった場合、画像や音声などの記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 

• あなたびビデオで録画-録音したわのは個人 
として楽しむほかは、著作権法上、権利ちに無 
断で使用でさません。なお、実演や興行、展示 
物などのうちには、個人として楽しむなどの 
目的びあってち、撮影を制限している場合び 
ありますのでごを意ください。 

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像 
データを定期的に保存して<ださい。画像 
データはパソコンを使って DVD - R などのディ 
スクに保存することをおすすめします。ビデ 
才、 DVD/HDD レコーダーで画像データを保 
存することちでさます。 

他機での再生に際してのご注意 

• 本纖ま、八イビジョン画質 ( HD ) の記録に 
MPEG -4 AVC / H .264 の High Profile を採用し 
ております。このため、本機で八イビジョン 
画質 ( HD ) で記録した動画は、次の機器では再 
生でさません。 

-High P の file に対応していない他の AVCHD 
規格対応機器 

- AVCHD 規格非対応の機器 

4 


八イビジョン画質 (H D ) で記録したディス 

クは 

• AVCHD 規格対応機器でのみ、再生でさます。 
DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、八イビジョン画質 ( HD ) 
で記録したディスクを再生でさません。また、 
これらの機器に AVCHD 規格で記録した八イ 
ビジョン画質 (H D ) のディスクを入れた場合、 
ディスクの取り出しびでさなくなる可能性び 
あります。 

電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主崩 
制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあり 
ます。取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 


本書について 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を 
使っています。画像や本機の画面表示は、実 
際に見えるわのと異なります。 

• 本書では、内蔵八ードディスク、"メモ U —ス 
ティック PRO デュオ"を「記録メディア」とい 
います。 

• 本書では、"メモ U - スティック PRO デュ 
才"."メモ U - スティック PRO - HG デュオ" 
を「"メモ U —スティック PRO デュオ"」と表 
現しています。 

• 付属の CD - ROM には、八ンディカム八ンド 
ブックび収録されています (46 ページ)。 

• 本書の説明に使用しているパソコンの画面は、 
Windows Vista のものです。お使いの 0 S に 
よって画面表示は異なります。 




使いかたの流れ 
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準備する 

準備1:バッテリーを充電ずる 



専用の"インフォ U チウム"バッテ U -( H シ U - でを本機に取り付けて充電します。 
• "インフォ U チウム"バッテ U — H シ U —ズじ(がは使えません。 


本体の液晶画面を閉じ、ファインダーを収納して、電源を切ったが態に 
する。 


し バッテリーを r カチッ」というまで矢印の方向にず5して取り付ける。 

^ AC アダプターと電源コードを本機とコンセントにつなぐ。 

i/CHG ランプび点なして充電び始まります。 

充電び完了すると 4 /CHG ランプび消えます(満充電)。 

4 巧電び終わった5、 AC アダプターを本機の DC IN 端子から抜<。 


• 充電-撮影-再生可能時間は、52ページをご覧ください。 

• 電源を入れて撮影画面にすると、画面左上のバッテ U —残量表示でおおよそのバッテ IJ 一残量を確認 
でさます。 









































バツテリーを取りはずすには 

液晶画面を開じ、フアインダーを収納して、 BATT (バツテ U -) 取りはずしレノ（一をずら 
しなびら（①)バッテ U -を取りはずす(③ ) 。 



コンセントの電源で使うには 

「バッテ U —を充電する」のつなざかたのまま操作する。 

バッテリ ー、 AC アダプター使用時のごミ主意 

•バッテ U —や AC アダプターを取りはずすときは、本機の液晶画面を閉じ、フアインダーを収納して、 

口 (動励ランプ-〇衞止励ランプ （10 ぺージ） ’ ACCESS ランプ (8 ぺージ）•アクセスランプ (39 ぺ一 
ジ)び消えていることを確認してください。 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合び生じたときはすぐに 
コンセントからプラグを抜さ、電源を遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないで<ださい。 

• AC アダプターの DC プラグやバッテ U —端テを金属類でショートさせないでください。故障の原因に 
なります。 

• お買い上げ時は、電源を入れてなにわしない状態び約5分間続くと、ノ（ッテ U —消耗防止のため、自動 
的に電源び切れます（[自動電源オフ])。 

海外で充電ずるには 

付属の AC アダプターを使って全世界で充電でさます。ただし、地域によって電源プラグの 
形び異なるので変換プラグび必要です。旅行代理店などでご確認<ださい。 

• 電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は使用しないでください。 


準備ずる 
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準備 2 :電源を入れて日時を合わせる 


1 本機の液晶画面を開く。 

電源び入ります。 

• 液晶画面び開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを巧します。 


POWER 



仁0(動画）；動画を撮影するとさ 
0(静止画）：静止画を撮影するとさ 


し 口/口で I リアを選び、[次へ]をタッチする。 


画面のボタンをタッチ 
する。 



• 再度、時計あわせをするには、合(ホーム）一百感赵一脫計設赶—[日時あわ切の順に 
タッチします。画面にないとさは、 n / D をタッチして項目を表示させます。 


、 同様にヴマータイムを設定し、日時を設定して、國をタッチする。 

時計び動さ始めます。 

• [サマータイム]を[入]にすると、時計び1時間進みます。 



• 曰付時刻は撮影時には表示されません。撮影した記録メディアに自動的に記録され、再生時に表示さ 
せることびでさます。表示させるには、/1(ホーム）—(設定）—[画像再生設定]—[曰時/データ 
表示]—[日付時刻データ]一國一回一团をタッチします。 

-ボタンをタッチしたとさなどの操作音を消すには、合(ホーム）^ (設定）^[音/画面設定]^[操 

作音]一[棚一國一回—团をタッチします。 
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電源を切るには 

液晶画面を閉じる。口(動画)ランプび数秒間点滅したあと、電源び切れます。 


POWER 



• POWER ボタンを押しても電源を切ることびできます。 

•フアインダーび引き出されている場合は、フアインダーを図の方向に押し込んでください。 



準 

備 

ず 

る 


電源の入/切について 

液晶画面とフアインダーの状態によつて、電源の入/切び変わります。 


状態 

電源 

液晶画面 

ファインダー 

開いている 

収納されている 

入 

引さ出されている 

入 

閉じている 

収納されている 

切 

引さ出されている 

入 
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■撮る 

撮る 


動画を撮る 


お買い上げ時の設定では、動画は八イビジョン画 
質 ( HD ) で内蔵八ードディスクに記録されます 
(38、43ページ)。 

Q グリップベルトをしっかり締める。 

B 本機の液晶画面を開く。 

本機の電源び入ります。 

• 液晶画面び開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを押します。 

\ 、レ 

/|、\ 




B START / STOP ボタンを押して動画の録画を始める。 



撮影をやめるときは、 START / STOP ボタンをもう一度押します。 

• ズームレバーを 動かすと ズームし ます。軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速く ズームし 
ます。 
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• 撮影中に液晶画面を閉じると、録画び中止されます。 

• 動画の撮影可能時間は52ページをご覽ください。 

-動画の連続撮影可能時間は約13時間です。 

• 動画のファイルサイズび 2 GB を超えると、自動的に次のファイルび生成されます。 

• 記録メディアや画質を変更できます(38、43ページ)。 

• 動画の録画モードを変更でさます (43 ページ)。 

• [仁0手ブレ補正]機能は、お買い上げ時の設定は[アクティブ]です。 

• 液晶画面を見やすく調節するには、液晶画面を90°まで開さ(①)、見やすい角度に調節してください 
(⑤)。液晶画面をレンズ側に180°回して(运〇自分撮り（対面撮影)できます。 


⑤最大90°まで 
③最ガ80°まで 



①90°まで 


• ファインダーのみで撮るときは、ファインダーを引き出して液晶画面を閉じ(①)、見やすい角度に調 
節してください(⑤)。ファインダーの画面表示びぼやけているときは、ファインダー下の視度調節つ 
まみで調節して < ださい。 


1 



• お買い上げ時の設定では、動画撮影中に人物の笑顔を検出して、静止画を記録します（[スマイルシャツ 
ター])。スマイル検出の対象となる顔にオレンジ色の枠び表示されます。メニューで設定を変更でさ 
ます (44 ページ)。 

• デジタルズームを使うと、さらにズーム倍率を上げられます。♦(ホーム）一(設定）—[動画撮影 
設定]—[デジタルズーム]—好みの設定一 ► 臣 S 一 Sm をタツチして設定します。 

• x . v . Color に対応したテレビで見るときは、あらかじめ合(ホーム）一占(設定）—[動画撮影設定]— 
[ X . V . COLOR ]— [入]—应3 —医]—区：にして撮影してください。再生時にはテレビ側の設定び 
必要になる場合びあります。テレビの取扱説明書ちご覧<ださい。 
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静止画を撮る 


お買い上げ時の設定では、静止画は内蔵八ードディスクに記録されます (38 ページ)。 


n 本機の液晶画面を開く。 

本機の電源び入ります。 

• 液晶画面び開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを押します。 



且 MODE ボタンを押して、〇(静止画)ランプを点'灯させる。 

• 画像の横縦比び4 : 3になります。 



B PHOTO ボタンを軽く押してピントを合わせてか5、そのまま深く押す。 



mimi び消えると記録び完了します。 

• ズームレバーを 動かすと ズームし ます。軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速く ズームし 
ます。 
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• 静止画の撮影可能枚数は、液晶画面で確認してください (54 ページ)。 

• 画像サイズは、/^(ホーム）—(設定）—[静止画撮影設定]—[国画像サイズ]—好みの設定一 ► 

巨因 一►医]—►区]をタッチして変更できます。 

• 動画撮影中にわ PHOTO ボタンを押して静止画を撮れます(八イビジョン画質 ( HD ) の動画撮影時の画 
像サイズは 8.3 M )。 

• 暗い場所では自動的にフラッシュび発光します。動画撮影中は発光しません。フラッシュ発光ち法は、 
舍(ホーム）一 ► S (設定）一►[静止画撮影設定]—►[フラッシュモー问一►好みの設定一 ► [ Ml —*^医] 

-►区]をタッチして変更でさます。 

• <愛表示中は静止画撮影でさません。 

かんたんに撮って見るには(かんたん操作） 

EASY ボタンを押すだけです。 

かんたん操作をやめるには、撮影状態、またはメニュー設定画面を終了してから、をラー度 
EAS 丫ボタンを押します。 

本機で設定や調整びでさる項目のラち、画像サイズや削除など基本的な項目だけび設定で 
さるよラになります。その他は自動設定されます。 

• かんたん操作中は、ほとんどのメニュー項目はお買い上げ時の設定に自動で戻ります。（かんたん 
操作前の設定値び保持されるメニュー項目わあります。） 



かんたん操作中は国盈び表示されます。 


GPS を使って撮影地を取得ずる 

GPS スイッチを rON」 にすると、グをび表示され、 GPS 衛星から位置情報の取得び行われます。 
取得した位置情報を使って地図インデックスなどの機能び使えます。 

GPS 衛星からの電波の受信状況によって画面に表示されるアイコンび変わります。 

• 飛行機の離着陸時は GPS スイッチを 「 OFF 」 にしてください。 



• 収録されている日本地図は株式会社ゼン U ン、海が地図は NAVTEQ によって提供されています。 






















見る 


本機で見る 

お買い上げ時の設定では、内蔵八ードディスクに記録した動画や静止画を再生します 
(38 ぺージ）。 


動画を見る 


n 本機の液晶画面を開く。 

本機の電源び入ります。 

• 液晶画面び開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを押します。 


且 囚(画像再生)ボタンを押す。 



数秒後にビジュアルインデックス画面び表示されます。 
• 液晶画面の囚(画像再生)ボタンを押してち同じです。 


回 胚 S (または國)タブ(①）一見たい動画(③)をタッチする。 


八イライトシーンを 
再生する(八イライト 
再生） 

前へ 


次へ 

撮影に戻る 

八イビジョン画質 
( HD ) 動画の一覧へ 



インデックス切り換え 
画面へ 

撮影曰の一覧へ 


静止画の一覧へ 


I 最後に再生-撮影した動画や静止画に i ^ i / ►び表示されます。タッチすると前回のつづさから 
再生されます。 
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動画の再生び始まります。 



• 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、ビジュアルインデックス画面に戻ります。 

• 一時停止中に回国/画因をタッチすると、ス□一再生び始まります。 

• 再生中に回国/画日をタッチする回数によって、約5倍速一►約10倍速一►約30倍速一►約60倍速で 
再生します。 

• 液晶パネル内側の DISP ボタンで、画面のボタンなどの表示/非表示を切り換えられます。 _ 

• 撮影時に曰付時刻と撮影条件を示したカメラデータび、自動的に記録されます。これらのデー 
夕は、撮影中は表示されませんび、再生時に " IV (ホーム）(設定）^[画像再生設定]^旧 
時/データ表示]—お好みの設定一 ► ^ — [ X ]をタッチすると表示でさます。 ~~ 

• お買い上げ時は、プ□テクトされたデモンストレーシヨン用の動画び保存されています。 导 


音量を調節するには 

動画再生中に、画^— ► 因3/因！]で調節 一►回をタッチします。 

• オプションメニューからち調節でさます (45 ページ)。 


静止画を見る 


ビジュアルインデックス画面で、〇(静止画)タブ(①）一見たい静止画(③) 
をタッチする。 



地図インデックス画 
面へ (42 ページ） 
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静止画び再生されます。 



• 静止画再生中に、ズームレバーを動かすと、再生ズームでさます。再生ズーム中に画面をタッチすると、 
タッチした部分び画面中央に表示されます。 

• 静止画の記録メディアび"メモ U - スティック PRO デュオ"のときは、 ffin ►(再生フオルダ)び表示さ 
れます。 
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テレビにつないで見る 


テレビの種類や接続する端子によって、接続ち法やテレビに映る画質(八イビジョン 
(HD)/ 標準 (SD)) び異なります。メニューの[テレビ接続ガイ问び、お使いのテレビに 
あった接続ち法を教えてくれます。 


テレビ接続ガイドを使ってテレビにつなぐ 


n テレビの入力設定を切り換える。 

• 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


且 本機の電源を入れ、液晶画面で♦(ホーム）一国(その他の機能)^ [テ 
レビ接続ガイ N の順にタッチする。 


• 画面にないとさは、 n / D をタッチして表示させてください。 

. 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセントから取ってください (9 ページ)。 


且 テレビ接続ガイドの指示に従って、テレビにつなぐ。 



お使いのテレビの種類を選択してください 

h ノ V イビジョンテレビ 1| n ワイド/4:3テレビ 1 

テレビ接続ガイド 



1 



国 


① A / VU モート端テ ⑤ HDMI OUT 端テ 


テレビの入力端テ 


• A / V 接続ケーブルを使って接続すると、出力される画質は標準画質 ( SD ) になります。 


□ 本機で動画、静止画を再生するり6ぺージ)。 
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• 必要に応じてテレビに合わせて、本機のメニューを設定します。 

テレビの D 3、 D 4、 D 5 端テに接続するとさ 

♦(ホーム）一互感定）一[出力設定]一[コンポーネント出力] 一 [ D 3] 一國一回一团 
テレビの D 1 端テに接続するとさ 

♦(ホーム）一 ► S 馈定）一►[出力設定] ーロンポーネント出力]— ► [ D 1]— ►巨 K ] —► IP I —► lx I 
画面の比率び4 : 3のテレビに接続するとさ 

♦(ホーム）一ち感定)一趾力設赶一 [ TV タイス ー [4:3] 一 画一回一区] 

ブラビアリンクを使ラには 

♦(ホーム）一互感定)ート般設茵一 [ HDMI 機器制側一[入](お買い上げ時の設定)一 
國 —► 回一 ► 国 


"ブラビアプレミアムフオト"について 

本機は‘‘ブラビアプレミアムフオト"に対応しています。"ブラビアプレミアムフオト" 
とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色あいの表現を可能にする機能です。"ブラビア 
プレミアムフオト"に対応したソニー製テレビと本機を川01\/11ケーブル^^または0端子 
A/Vケーブル^^^^で接続すると、今までになかった感動のFull HD 高画質で写真をお楽しみ 
いただけます。 

* 静止画表示時にテレビの設定び自動的に切り替わります。 

テレビ側の設定び必要です。詳し<はテレビの取扱説明書をご覽<ださい。 
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I パソコンを使って保存する 

パソコンの準備をする 

( Windows ) 

rPMB (Picture Motion Browser)」 を使 

ラと次の操作を楽しむことびでさます。 

-パソコンへの画像取り込み 

-取り込んだ画像の閲覧、編集 

ー ディスクの作成 

-動画-静止画を Web にアップ□ー ド 

パソコンで動画-静止画を保存するには、 

あらかじめ付属の CD-ROM から rPMBJ 

をインスI-ールします。 

• パソコンから本機の八ードディスクをフォー 
マットしないで<ださい。正常に動作しな< 
なります。 

• DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、 rPMB 」 を使用して作成 
した八イビジョン画質 ( HD ) のディスクを入 
れないで<ださい。ディスクを取り出せな< 
なることびあります。 


準備1パソコン環境を確かめる 


0 S *1 _ 

Microsoft Windows XP SP 3 *^/Windows 
Vista SPl 

CPU 

Intel Pentium 4 2.8 GHz し U 上 (Intel Pentium 
4 3.6 GHzlU 上 、 Intel Pentium D 2.8 GHz 政上、 
Intel Core Duo 1.66 GHz 政上 、 Intel Core 2 
Duo 1.66 GHz 政上を推奨します。） 

ただし、政下の場合については 、 Pentium III 
1 GHz 攻上での動作び可能です。 

一 動画-静止画のパソコンへの取り込み 
-ワンタッチディスク 

-ブルーレイディスク作成- AVCHD 対応ディ 
スク- DVD ビデオ作成(ただし、八イビジョン 
画質 (H D ) から標準画質 ( SD ) に変換して DVD 
ビデオ作成する場合は 、 Pentium 4 2.8 GHz 政 
上び必要になります。） 

-ディスクの コピー 


ソフトウエア 

DirectX 9.0 clU 降 

( DirectX テクノ □ジを使用しているため、ご使 
用になるには DirectX びインストールされてれ 
ている必要びあります。） 

メモリー 

Windows XP :引 2 MB し U 上 （ IGB 政上を推奨） 
ただし、標準画質 ( SD ) の動画のみを扱ラ場合 
は、 256 MB 政上で可能です。 

Windows Vista : ] GB 政上 

ハードディスク_ 

インストールに必要なディスク容量： 

約 500 MB ( AVCHD 対応ディスク作成時には、 
10 GB 政上必要になる場合びあります。ブルー 
レイディスク作成時には、最大でおよそ 50 G 目 
必要になる場合びあります。） 

ディスプレイ 

解像度1,024 X 768ドット政上_ 

その他 

US 目端テ標準装備 ( Hi-Speed USBCUSB 2.0 準 
拠)）、ブルーレイディスク / DVD 作成び可能な 
ディスクドライブ(インストールには 
CD - ROM ドライブび必要） 

八ードディスクのファイルシステムは 、 NTFS 
または exFAT を推奨します。 

• すべてのパソコン環境について動作を保証す 
るちのではありません。 

#1工場出荷時にインストールされていることび 
必要です。アップグレードした場合やマルチ 
ブート環境の場合は、動作保証いたしません。 
#2 64 bit 版は除きます。 

Macintosh をお使いのときは 

付属のソフトウエア rPMB」 は 
Macintosh に対応していません。本機 
と Macintosh を接続して静止画を扱う 
方法については、下記のホームページを 
ご覧ください。 

http://guide.d-imaging.sony.co. 

jp/mac/ms/jp/ 


ヴ n 量 n て保存ずる 
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準備 2 付属ソフトウ I ア rPMB 」 
をインストールする 


本機をパソコンにつなぐ前に、 「 PMB 」 を 
インス I -ールします。 

• お使いのパソコンに、すでに rpMB 」 びインス 
I -ールされている場合は、インス I -ール済み 
の rpMB 」 のノ（ー ジョンを調べてください 
( rpMB 」 のメニューで、[ヘルプ]一[バージョ 
ン情制の順にク U ックすると表示されます)。 
付属の CD - ROM に記載されている rPMB 」 の 
ノ（ージョンと比較して、ノ くージョンの高いち 
を後からインストールしてください。お使い 
のパソコンにインス I ルされている rpMB 」 
のノ くージョンのちび高い場合は、一度アンイ 
ンスト ー J レした後、ノ（ー ジョンの低いちから 
順にインス!-ールしてください。バージョン 
の高いちからインストールした場合 、 rpMBj 
の一部の機能び正南に動作しない場合びあり 
ます。 

• 「八ンデイカムハンドブック」については46 
ページをご覧ください 


□ パソコンに本機をつないでいな 
いことを確認する。 


凸 [インス!ル]をクリックする。 



旦 [日本副を選び、[次へ]をク 
リックする。 


回 本機の電源を入れ、 USB ケーブ 
ルで本機とパソコンをつなぐ。 



本機に [ USB 機能選択]画面び表示さ 
れます。 


且 パソコンの電源を入れる。 

• Administrator 権限-コンピュータの管 
理ちで□グオンしてください。 

• 使用中のアプ U ケーシヨンは、インス 
I -ールの前に終了させておいてください。 


且 パソコンのディスクドライブに 
CD - ROM (付属)をセットする。 

インス I -ール画面び表示されます。 

• インス!-ール画面び表示されないとさは、 
[スタート]—►[コンピュータ ] (Windows 
XP の場合は[マイコンピュータ])をク 
U ックし、 [ SONYP に TUTIUE :)] に D - 
ROM ) をダブルク U ックする。 


Q 本機の画面で [© USB 接続]を 
タッチする。 

• [ USB 機能選択]画面び表示されないとき 
は、合(ホーム）—国(その他の機能）— 
[ USB 接織をタッチする。 
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本機とパソコンの接続を終了するには 


□ [続行]をクリックする。 


□ 使用許諾契約の内容をよ<読み、 
同意される場合は〇を®に変 
え、[次へ]-►[インス I ル]を 
クリックする。 


巧] パソコンの画面の指示に従って 
インストールする。 

• ソフトウェアのインス!-ール画面び表示 
される場合びあります。画面の指示に 
従ってインストールしてください。 

• パソコンの再起動をホめる画面び表示さ 
れた場合は、画面の指示に従って再起動 
して < ださい。 

インス I -ールび完了したら、デスク 
トップにアイコンび表示されます。 
パソコンから CD - ROM を取り出して 
<ださい。 



• 上記政がのアイコンび表示されることび 
あります。 

• インス!ルち法によって、アイコンび 
表示されないことびあります。 

• 八ンディカム八ンドブックは、上記手順 
ではインス I -ールされません (46 ページ)。 


□ パソコンのデスクトップも下で、 
おアイコ ンー [ USB 大容量記憶 
装置を安全に取り外します]を 
クリックする。 



且 本機の画面で[終了]^[はい] 
をタッチする。 


回 USB ケーブルを取りはずす。 


• 書さ込み可能なブルーレイディスクドライブ 
をお持ちの場合は、ブルーレイディスクを作 
成でさます。専用ソフトウェアのインス!-一 
ルち法は29ページをご覧ください。 


















ディスクの作りかたを選ぶ(パソコン) 


八イビジョン画質 (H D) で撮影した動画や、静止画か5ディスクを作成する方法を説明 
します。再生機器に合わせて作りかたを選びましょう。 


再生機器 作りかたとディスクの種類 


ブルーレイディスク再生機器 

ヴルーレイデイスクプレーヤー、 
プレイステーション3など） 


①パソコンに保存ずる（かんたん PC バック 

アップ） （27 ぺージ)。 Blu-ra す) 


③ハイビジョン画質 (HD) ①ブルーレイ 
ディスクを作るには4 (29 ぺージ)。 


AVCHD 規格対応再生機器 

(ソニー製ブルーレイディスクプ 
レーヤー、プレイステーシヨン3 
など） 


A ワンタッチでディスクを作る（ワンタッチ 
,ディスク） (26 ぺ-ジ)。 




①パソコンに保存ずる（かんたん PC バック 
アップ) （27 ページ)。 



③ハイビジョン画質 (H D) ① AVCH D タオ応 
ディスクを作る （28 ページ)。 



一般的な DVD 再生機器 

( DVD プレーヤー、 DVD 再生可能 
なパソコンなど） 



①パソコンに保存ずる（かんたん PC バック 
アップ) （27 ページ)。 

♦ 

⑤標準画質 (SD) のディスクを作る 
(30 ぺージ)。 


緣 


* ブルーレイディスクを作成するには、目 D アドオンソフトウエアをインストールする必要びあります 
(29 ページ)。 


ディスクの説明 



ブルーレイディスクには、八イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD ディスクに比べ長時間記録でき 
ます。 



八イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD - R などの DVD ディスクに記録して、ディスクを作成します。 



八イビジョン画質 ( HD ) から標準画質 ( SD ) に変換した動画を DVD - R などの DVD ディスクに記録 
して、ディスクを作成します。 
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rPMB 」 で使えるディスクの種類 

「 PMB 」 ではじ(下の 12 cm のディスクを使えます。ブルーレイディスクについては、29 


ページをご覧ください。 

ディスクの種類 

特徴 

DVD - R / DVD + R / DVD+RDL 

書さ換えでさません。 

DVD - RW / DVD+RW 

書さ換えて再利用でさます。 


• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは萬に最新版にアップデートしてお使いください。 
アップデートの詳細は、株式会社ソニー-コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覽く 
ださい。 

http :// www . jp . playstation . conn / ps 3/ update / 


ワンタッチでデイス 
クを作る 

(ワンタッチディスク） 


本機の@(ワンタッチディスク）ボタン 
を押すだけで、動画-静止画をディスク 
に保存できます。本機で撮影した動画- 
静止画のラち、まだ[ワンタッチディス 
ク]機能を使ってディスクに保存してい 
ない動画-静止画を自動的に選んで保存 
します。画質は撮影したとさの画質で保 
存されます。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) (お買い上げ時の設 
定)で撮影した動画の場合は、八イビジョン画 
質 ( HD ) のディスクび作成されます。八イビ 
ジョン画質 ( HD ) のディスクは、 DVD プレー 
ヤーでは再生でさません。 

• ワンタッチディスクで、ブルーレイディスク 
作成はでさません。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画から標準画質 
( SD ) のディスクを作成する場合は、いったん 
動画をパソコンに保存して (27 ページ)から、 
標準画質 ( SD ) のディスクを作成 (30 ページ） 
して < ださい。 

• あらかじめ 「 PMB 」 をインス!-ールしてくださ 
い (22 ページ)。ただし、 rPMB 」 は起動しない 
で < ださい。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (9 ページ)。 

• 巧)(ワンタッチディスク）ボタンでは、内蔵 
八ードディスクに記録された動画-静止画の 
み保存でさます。 


パソコンの電源を入れ、 DVD ド 
ライブに空のディスクを入れる。 


• 使用できるディスクの種類は25ページを 
ご覧ください。 

• PMB じ(外のソフトウェアび自動で起動し 
た場合は終了してください。 


本機の電源を入れ、 USB ケーブ 
ルで本機とパソコンをつなぐ。 



• USB 接続時に液晶画面を閉じると、記録 
した映像び失われる場合びあります。 


@(ワンタッチディスク）ボタ 
ンを押す。 



パソコンの画面の指示に従って 
操作する。 



• ワンタッチディスクでは、パソコンに動画- 
静止画は保存されません。 
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パソコンに保をずる 

(かんたん PC バックアップ） 


本機で撮影した動画-静止画のラち、ま 
だめ^んたん po (ックアッス機能を 
使ってパソコンに保存していない動画- 
静止画を自動的に選んでパソコンに取り 
込みます。パソコンの電源は入れておさ 
ます。 

. 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (9 ページ)。 


本機の電源を入れ、 USB ケーブ 
ルで本機とパソコンをつなぐ。 


3 パソコンの画面で[かんたん PC 

バックアップ]一厭り込み開 
始]をクリックする。 




本機の液晶画面に [ USB 機能選択]画 
面び表示されます。 

• USB 接続時に液晶画面を閉じると、記録 
した映像び失われる場合びあります。 


内蔵八ードディスクの画像を取 
り込むときは [© USB 接続]を、 
"メモリーステック PRO デュ 
才"の画像を取り込むときは 
[口 USB 接続]をタッチする。 


スタンバイ raiE S 

(I ©USB 接続 I] に こ I USB 接続 D 


r ワンタッチディスク*] I 日 GM ダウンロード I 



パソコンの画面に[八ンデイカム 
ユーテイ U テイ]び起動します。 


取り込みび始まります。 

取り込みび完了すると、 「 PMB 」 画面 
び表示されます。 

• 取り込みび完了すると、動画解析画面び 
表示されることびあります。動画解析は 
時間びかかることびあります。動画解析 
中わ、 rPMB 」 の操作びでさます。 


• 取り込んだ八イビジョン画質 ( HD ) の動画か 
ら、八イビジョン画質 ( HD ) のブルーレイディ 
スク （29 ぺージ)、八イビジョン画質 ( HD ) の 
AVCHD 対応ディスク （28 ページ)、標準画質 
( SD ) のディスク （30 ページ)を作れます。 

• 曜択画像取り込别につい口ま、 PMB ガイド 
をご覽ください (28 ページ)。 

• パソコンに取り込んだ八イビジョン画質 
( HD ) の動画ま、パソコンから本機に書き出せ 
ます。 rPMB 」 で院用]—[メディアへ書き出 
す]—[八ンディカム(八ードディスク)]/[八 
ンディカム（メモ IJ - スティック)]をク U ッ 
クします。詳しくは、 PMB ガイドをご覽くだ 
さい (28 ページ)。 


動画.静止画の保を先を変えるには 

上記手順3の八ンディカムユーティ U 
ティ画面で、[かんたん PC バックアッ 
スー ► 陵国をクリックして表示される 
画面で変更します。 

































fPMBCPicture Motion 
Browser ) J を起動ずる 

デスク h ップの 「 PMB 」 のショートカット 
をダブルク U ックします。 


• デスクトップにショートカットび表示されて 
いないときは、[スタート]-►[すべてのプ□グ 
ラム ] —►[Sony Picture Utility ] — ►[ PMB ] の 
順にク U ックして起動してください。 

「 PMB 」 を使って、動画-静止画の閲覧、編 
集、ディスク作成などびでさます。 


rPMB ガイド」を見る 


「 PMB 」 の使いかたを調べるには 、 「PMB 
ガイド」をご覧ください。デスクトップ 
の 「 PMB ガイド」のショートカツトをダブ 
ルク U ックすると開さます。 



• デスクトップにショートカットび表示されて 
いないときは、[スタート]—[すべてのプ□グ 
ラム ]— ►[Sony Picture Utility ] —►[ヘルス 
— [ PMB ガイ円の順にク U ックしてください。 
「 PMB 」 のヘルプメニューからも開けます。 


八イビジョン画質 
(HD) のディスクを 
作る 

パソコンに取り込んだ (27 ページ)八イビ 
ジョン画質 ( HD ) の動画を選んで、八イビ 
ジョン画質 ( HD ) のディスクを作ります。 
• ここでは、 DVD ディスク （24 ぺージ）に八イビ 
ジョン画質 ( HD ) の動画を記録します。 

• 八イビジョン画質 （ HD ) のディスクは、ソニー 
製ブルーレイディスクプレーヤー、プレイス 
テーション3など、 AVCHD 規格対応再生機器 
で再生でさます。一般的な DVD プレーヤーで 
は再生でさません (24 ページ)。 


I パソコンの電源を入れ、 DVD ド 

ライブに空のディスクを入れる。 

• 使用でさるディスクの種類は25ページを 
ご覽ください。 

• PMB じ(がのソフトウェアび自動で起動し 
た場合は終了してください。 

2 デスクトップの rPMB 」 の 

ショートカットを夕’ブルクリッ 

クして、 rPMB 」 を起動する。 

• [スタート]—[すべてのプ〇グラム]— 
[Sony Picture Utility ] —►[ PMB ] の順に 
ク U ックしても起動でさます。 

3 画面左の[フォルダ]または[力 

レンダー]をクリックしてフォ 

ルタ’や日付を選び、書き込む八 

イビジョン画質 ( HD ) の動画を 

選ぶ。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画には 
阿 D アイコンび付いています。 

• 静止画はディスクに保存でさません。 

• Ctrl キーを押しなびらサムネイルをク 
U ックすると、複数の動画を選べます。 


，- ____ - 


地でを B 
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画面上部の[活用 ] ^[AVCHD 
( HD ) 作成]をクリックする。 



動画の選択画面び表示されます。 

• 動画を追加したいときは、メイン画面で 
追加する動画を選び、動画の選択画面に 
ドラッグアンドド□ップします。 

5 画面の指示に従ってディスクを 

作成する。 

• ディスクの作成には時間びかかることび 
あります。 


ノ V イビジョン画質 ( HD ) のディスク 
をパソコンで再生ずるには 

rpMB 」 と同時にインストールされる 
「Player for AVC HD 」 を使って再生でき 
ます。 

起動するには、[スタート]-►[すべての 
プ□グラム ] —►[Sony Picture Utility ] 
— [Player for AVCHD ] の順にクリック 
します。操作ち法は 「Player for 
AVCHD 」 のヘルプをご覧ください。 

• パソコン環境によっては、動画びなめらか 
に再生でさないことびあります。 


ブルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り込んだ (27 ページ)八イ 
ビジョン画質 (H D ) の動画から、ブルーレ 
イディスクを作成でさます。作成する 
には BD アドオンソフトウエアをインス 
トールする必要びあります。 
rPMB 」 のインス I -ール画面で [ BD アド 
オンソフトウエア]をクリックし、画面 
の指示に従って、インス I -ールして<だ 
さい。 

• インス!-ールには、お使いのパソコンをイ 
ンターネットに接続する必要びあります。 



「八イビジョン画質 ( HD ) のディスクを 
作る」 （28 ページ)の手順1で、ディスク 
ドライブに空のブルーレイディスクを 
入れ、手順4で[活用] —►[ Blu-ray Disc 
( HD ) 作成]をク U ックします。他の操 
作手順は同じです。 

• お使いのパソコンび、ブルーレイディスク 
作成に対応している必要びあります。 

• ディスクは、目 D - R (書き換え不可)、 BD-RE 
(書さ換え可)び使えます。追加記録はで 
さません。 


ハソ n 、 ソを使つて保存ずる 


29 




























一般的な DVD プ 
レーヤーで再生可能 
な標準画質 ( SD ) の 
ディスクを作る 

パソコンに取り込んだ (27 ページ)動画- 
静止画を選んで、標準画質 ( SD ) のディス 
クを作ります。 

• 素材として八イビジョン画質 ( HD ) の動画を 
選べますび、その場合は、標準画質 ( SD ) に変換 
するために記録時間必上の時間びかかります。 


パソコンの電源を入れ、 DVD ド 
ライブに空のディスクを入れる。 


• 使用できるディスクの種類は25ページを 
ご覧ください。 

• PMB じ(外のソフトウェアび自動で起動し 
た場合は終了してください。 


デスクトップの rPMB 」 の 
ショートカットをタブルクリッ 
クして、 rPMB 」 を起動する。 

• [スタート]—[すべてのプ□グラム]— 
[Sony Picture Utility ] —►[ PMB ] の順に 
クリックしてち起動でさます。 


画面上部の[活用]^ [ DVD - 
Video ( SD ) 作成]をクリックす 
る。 

動画-静止画の選択画面び表示され 
ます。 

• 動画-静止画を追加したいときは、メイ 
ン画面で追加する動画-静止画を選び、 
動画-静止画の選択画面にドラッグアン 
ドド□ップします。 



5 画面の指示に従ってディスクを 

作成する。 

• ディスクの作成には時間びかかることび 
あります。 


3 画面左の[フオルダ]または[力 

レンダー]をクリックしてフオ 
ルタ’や日付を選び、書き込む動 
画-静止画を選ぶ。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画には 
辟 D アイコンび付いています。 

• Ctrl キーを押しなびらサムネイルをク 
U ックすると、複数の動画-静止画を選 
ベます。 


ディスクをコピーずるには 

「Video Disc Copied を使って、記録済 
みのディスクをコピーでさます。 

八イビジョン画質 ( HD ) のディスクを、 
標準画質 ( SD ) に変換してコピーするこ 
とちでさます。 

[スタート]-►[すべてのプ□グラム]一 
[Sony Picture Utility ] —►[Video Disc 
Copier ] の順にクリックして起動します。 
操作ち法は 「Video Disc Copier 」 のへル 
プをご覧 < ださい。 

• ブルーレイディスクはコピーでさません。 
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動画を編集ずるには 

動画から必要な部分を切り出して、月 IJ 
ファイルとして保存でさます。 
rPMBj で編集したい動画を選び、メ 
ニューで[活用]— ► [動画編集]をクリッ 
クすると動画編集画面び表示されます。 
操作方法は PMB ガイドをご覧<ださい 
(28 ページ)。 


動画か5静止画を作るには 

動画から静止画を切り出して、別フアイ 
ルとして保をでさます。 

動画再生画面で、をクリツクすると、 
[静止画で保を]画面び表示されます。 
操作方法は PMB ガイドをご覧<ださい 
(28 ページ)。 


ク IJ ック 


班 


パソ n ンを使って保存ずる 



e 歴 Bsan ■ 因 ■ 
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I DVD ライター、レコーダーを使ってディスクを作る 

ディスクの作りかたを選ぶ 
( D シ D ライ女一/レコーター ） 

A イビジョン画質 (H D ) で撮影した動画や、静止画か5ディスクを作成する方法を説明 
します。再生機器に合わせて作りかたを選びましょう。 

• ディスクの作成には、 DVD - R など DVD ディスクを用意してください。 

• ブルーレイディスク作成については29ページをご覧ください。 


再生機器 作りかたとディスクの種類 


AVCHD 規格対応再生機器 

(ソニー製ブルーレイディスクプ 
レーヤー、プレイステーシヨン3 
など） 



DVD ライターなどで八イビジョン画質 
m ( HD ) のディスクを作る 

( USB ケーブル接続) (33 ぺージ)。 



一般的な DVD 再生機器 

( DVD プレーヤー、 DVD 再生可能 
なパソコンなど） 



レコーダー などで標準画質じ D ) ① ディスク 
^を作る ( A / V 接続ケーブル接続） 

(34 ぺージ)。 



• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは萬に最新版にアップデートしてお使いください。 
アップデートの詳細は、株式会社ソニー-コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覧く 
ださい。 

http :// www . jp . playstation . conn / ps 3/ update / 
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DVD ライターなど 
で八イビジョン画質 
( HD ) のディスクを 
作る 

( USB ケースレ接続） 

本機とソニー製 DVD ライターや、ソニー 
製ブルーレイディスクレコーダーなどの 
ディスク作成機器を USB ケーブルで接続 
して、八イビジョン画質 ( HD ) の動画を 
ディスクに保存できます。つなぐ機器の 
取扱説明書をあわせてご覧ください。 
ここでは、 USB ケーブルで本機とソニー 
製 DVD ライターを接続してディスクを作 
る操作を説明します。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (9 ページ)。 

1 本機の電源を入れ、 USB ケーブ 
ル(付属)で本機のホ ( USB ) 端子 
と DVD ライターなどをつなぐ。 



磯【 


接続巧機器で録画操作を行ラ。 

• 詳し< は、接続先機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


t ディスク作成び終わった!5、本 
機の画面で[終了]^ [はい]を 
タッチする。 

) USB ケーブルを取りはずす。 

DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、作成した八イビジョン 
画質 ( HD ) のディスクを入れないでください。 
ディスクの取り出しびでさなくなることびあ 
ります。 


[ USB 機能選択]画面び表示されます。 


本機の画面で、動画び内蔵八一 
ドディスクに保存されていると 
きは [© USB 接続]を、"メモリー 
スティ ック PRO デュオ"のと 
きは [ aUSB 接続]をタッチす 
る。 



DVD ラ V 夕 I レコ I 夕 I を 
使つてディスクを作る 
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レコーダーなどで 標 
準画質 ( SD ) のディ 
スクを作る 

( A / V 接続ケーブル接続） 

本機をディスク レコーダー や、 ソニー 製 
DVD ライターなどに A/V 接続ケーブルで 
接続すると、本機の画像をディスクやビ 
デオカセットへダビングできます。下図 
の田か图どちらかのち法で接続してく 
ださい。つなぐ機器の取扱説明書をあわ 
せてご覧ください。あらかじめ、ダビン 
グする画像を保存した記録メディアを選 
んでください (38 ページ)。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (9 ぺージ)。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録された画像は、 
標準画質 ( SD ) でダビングされます。 

の A / V 接続ケーブル(付属） 

他機の入力端テにつなざます。 

回 S 映像ケーブル付きの A / V 接続ケーブル 
(別売） 

S (引、 S 2) 映像端子のある機器につなぐと 
きは、このケーブルで接続すると、付属の 
A / V 接続ケーブルに比べ、画像をより忠実 
に再現でさます。白と赤のプラグ(左ち 
音声端テ)と S 映像プラグじ映像端子)の 
み接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接 
続不要です。 S 映像プラグのみつないだ 
場合、音声は出力されません。 


A / VU モート端子 



録画側のディスクレコーダーな 
どに記録用ディスクなどをセツ 
卜する。 

• 入力切り換えスイッチびある場合は、「入 
力」にして < ださい。 


本機と録画側のディスクレコー 
ダーなどを、 A / V 接続ケーブル 
(の、付属)または S 映像端子付 
き A / V 接続ケ—ブル(回、別売） 
でつなぐ。 

• 接続先機器の入力端テにつないでくださ 
い。 
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J 本機で再生を始め、接続巧機器 
で録画を始める。 

• 詳し< は、接続先機器の取扱説明書をご 
覧ください。 

4 ダビングび終わった5、接続巧 

機器の録画を停止し、本機の再 
生を停止する。 


アナ□グデータを経由してダビングするため、 
画質び劣化する場合びあります。 

HDMI ケーブルを使ってダビングすることは 
でさません。 

接続した機器の画面にカウンターなどを出さ 
ない場合は、合(ホーム）一ち感赵一趾 
力設定]^[画面表示出力]^[パネル](お買 
い上げ時の設定）一巨 a 一を]一区]を 
タッチして < ださい。 

曰時やカメラデータをダビングしたいとさは、 
合(ホーム）—(設定）—[画像再生設定] 
—[曰時/データ表示]—お好みの設定一►医 g 
—回—囚をタッチしてください。また、 
合(ホーム）—(設定）—[出力設定]—[画 
面表示出力]—[ビデオ出力/パネル]—巨 a 
—区]をタッチしてください。 
テレビなどの表示機器の画面サイズび4:3の 
場合は、♦(ホーム）—占感定）一趾力設 
赶一 rv タイス ー [4:3] 一 画一回 
-► 区:をタッチしてください。 

他機びモノラル(ひとつの音声入力-出力)の 
場合は、 A / V 接続ケーブルの黄色いプラグを映 
像入力へ、白いプラグ(左音声)またはホいプ 
ラグ(ち音声)を音声入力へつなざます。 


DVD ラ V 夕 I 、レ n I 夕 I を 
使ってディスクを作る 
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I 使いこなす 

動画-静止画を削除 
ずる 

不要な動画-静止画を削除すると、削除 
した分の記録メディアの容量を元に戻せ 
ます。あらかじめ、削除したい動画•静 
止画び保存されている記録メディアを設 
定してください (38 ページ)。 

] 合(ホーム）一 ► 国(その他の機 
能）^[削除]をタッチする。 


し 動画を削除するときは [11 削 
除]一[脚削除]または[國削 
除]をタッチする。 

-静止画を削除するとさは[国削除]^ 
[国削除]をタッチする。 

3 削除したい動画•静止画をタツ 

チして、ゾを付ける。 



4 極] — ► [はい]— ► 極] — ► 囚を 

タッチする。 

• 動画をすべて削除するにはじ(下の順にタッチ 
します。 

手順 2 で [な 削晩^ [虹巧全削除]/ [國全 
削除]一[はい]一[はい]一國一团 
• 静止画をすべて削除するにはし U 下の順にタッ 
チします。 

手順2で圆削除]一圆全削除]一[はい]一 
。まし'']—►网一 ► W 


記録メディアを初期化する 


初期化とは記録した動画-静止画をすべ 
て削除して、記録メディアの容量を元に 
戻すことです。 

. 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (9 ページ)。 

• 大切な画像は保存してから(24、32ページ)、初 
期化してください。 


n ♦(ホーム) 一&(メディア管 
理) 一[メディア初期化]をタッ 
チする。 

且初期化する記録メディア 
([ HDD ] または[メモリース 
テイック])をタッチする。 

且[はし、]-►[はし、]-►國をタツ 
チする。 


误行中]び表示されているときは、 POWER ス 
イッチやボタンを操作したり、"メモリース 
ティック PRO デュオ"を取り出したり、 AC ア 
ダプターをはずしたりしないで<ださい。（初 
期化中は ACCESS ランプ-アクセスランプび 
点打または点滅します。） 

プ□テクトされた動画や静止画ち削除されま 
す。 
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状況に合わせて撮る 


暗い場所で撮る （LOW LUX / 
NIGHTSHOT ) 


STD/LOW LUX / N に HTSHOT スイツチを 
now LUX 」 に合わせると、 g び表示され、 
薄暗いところでは 「 STD 」 に合わせたとき 
より明るく撮影でさます。 

「 N に HTSHOT 」 に合わせると、固び表示 
され、真っ暗なところでを撮影びでさま 
す。 

通常撮影時は、 「 STD 」 に合わせて撮影し 
て < ださい。 

• 明るい場所で使ラと、故障の原因になります。 



機能を割り当てる 

MAN UAL (マニュアル)ボタンを数秒間 
押し続けると[ダイヤル設定]画面び表示 
されます。 MANUAL (マニュアル)ダイ 
ヤルで割り当てる項目を設定でさます。 
[フォーカス]、[カメラ明るさ]、 [ AE シフ 
卜]、 [ WB シフト]を割り当てられます。 


兰脚を使ラ 


兰脚(別売、ネジの長さ 5.5 mml ； (下)を取 
り付けます。 



三脚用ネジ巧 


ピントなどを手動調節する 
( MANUAL ダイヤル） 


メニュー項目をダイヤル操作に割り当て 
ると便利です(お買い上げ時は口才ーカ 
ス])。 


MAN UAL ボタン 



使いかた 

MANUAL (マニュアル)ボタンを押して 
手動操作に切り換え、ダイヤ J レ操作しま 
す。押すたびに自動-手動び切り替わり 
ます。 






記録メディアを変え 
る 

本機は、記録、再生、編集する記録メディ 
アを、動画-静止画ごとに八ードディス 
クまたは"メモ U - スティック PRO デュ 
才"に設定でさます。お買い上げ時の設 
定では、動画-静止画とをに内蔵八ード 
ディスクに記録されます。 

ロイもディ斗り 

動画 EH 静止画 

"メモ u —スティック" 

• 設定した記録メディアに保存されている画像 
び記録、再生、編集されます。 

• 動画の撮影可能時間は52ページをご覽くださ 
い。 


動画の記録メディアを変える 


□ ♦(ホーム)一た(メディア管 
理)一風画メディア設赶を 
タッチする。 

[動画メディア設定]画面び表示され 
ます。 


且希望の記録メディアをタッチす 
る。 


静止画の記録メディアを変える 


n ♦(ホーム) 一&(メディア管 
理）一[静止画メディア設定]を 
タッチする。 

[静止画メディア設定]画面び表示さ 
れます。 


且希望の記録メディアをタッチす 
る。 


且[はい]- ►[ Ml をタッチする。 

記録メディアび切り替わります。 


記録メディアの設定を確かめるには 

動画の記録メディアを確かめるには、仁0 
(動画)ランプを点なさせます。静止画は、 
〇(静止画)ランプを点むさせます。画 
面ち上に、設定されている記録メディア 
び表示されます。 



Q :八ードディスク 
□ : "メモリースティック PRO デュオ" 


且[はい]- ►医 S をタッチする。 

記録メディアび切り替わります。 
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新しし V ‘メモ u — スティック PRO 
デュオ"を入れたときは、[管理ファ 
イル新規作成]画面び表示されます。 


且[はい]をタッチする。 

• ソモリースティック PRO デュオ"に静 
止画のみを記録する場合は、[いいえ]を 
タッチする。 


• 手順2で[管理ファイルを新規作成でさません 
でした空さ容量びたりない可能性びありま 
す]と表示されたときは、"メモ U —スティッ 
ク PRO デュオ"を初期化してください (36 
ぺージ)。 

"メモリースティック PRO デュオ"を取り 
出すには 

"メモ U - スティックデュオ"カバーを 
開さ、"メモ U —スティック PRO デュオ" 
を軽く1回押して取り出します。 

• 撮影中にソモ1」ースティックデュオ"カバー 
を開けないで < ださい。 

• 出し入れ時には"メモ U —スティック PRO 
デュオ"の飛び出しにごを意ください。 


"メモリースティック PRO デュ 
才"を入れる 


• "メモ U —スティック PRO デュオ"に動画や 
静止画を記録する場合は、記録メディアを[メ 
モ U — スティック]に設定してください (38 
ページ)。 

本機で使える"メモリースティック 
PRO デュオ" 

• 動画撮影時は、 IGBIU 上の次のマークび付い 
た"メモ U —スティック PRO デュオ"の使用 
をおすすめします。 

- MemoryStiukPRDD u 日 r メモリ—ス 
ティック PRO デュオ"）* 

- Memory5ti[kPR 日- HGDuor メモリース 
ティック PRO - HG デュオ"） 

* Ma 「 k 2 表示びあるわのとないわの両方を 
使えます。 

• 本機で動作確認している"メモ U —スティッ 
ク PRO デュオ"は 16 GB までです。 


□ "メモリースティックデュオ" 
カバーを開き、"メモリース 
ティック PRO デュオ"を「力 
チッ」というまで押し込む。 

• 誤った向さで無理に入れると、"メモ U — 
スティック PRO デュオ"や"メモ U —ス 
ティックデュオ"ス□ット、画像データ 
び破損することびあります。 

• 入れた後は"メモ U —スティックデュ 
才"カパーを閉じて < ださい。 



アクセスランプ 

("メモ U - スティック PRO デュオ"） 


内蔵八ードディスクの動画や静止画 
を"メモリースティック PRO デュ 
才"にダビング、コピーするには 

A (ホーム)一国（その他の機齡一風 
画ダビング]/[静止画コピー]をタッチ 
して、画面の表示に従って操作して < だ 
さい。 


使いこなず 


が 






メニューで設定を変 
をる 


• 八ンディカム八ンドブックでは、メニューを 
カラー写真入りで説明しています (46 ページ)。 



♦(ホーム)ボタンを押すと、ホームメ 
ニューび表示されます。本機の設定変更 
などびでさます。 


ヘルプ機能の使いかた 

ホームメニューに 説明(ヘルスを表示 
させる には、ホームメニュー 画面で回 
(ヘルプ)をタッチします(下辺びオレン 
ジ色に変わります)。次に、内容を知り 
たい メニュー 項目をタッチします。 


舍(ホーム) 
IV (ホーム)ボタン 


□ 希望のカテゴリーー►メニュー 
項目の順にタッチして設定を変 
要する。 


メニュ 

-項目 

1 mm ilcasQ-H- スタ 

ンバィ虹 S を陪ろ] 

1 mm 

1 静止 HI 1 



1 なめ百かス□—録画 

け- 4 1 

四 巧国 

1 ■口且 1 


カテ 3 IJ — 



且画面の表示に従って設定する。 


回設定び終わった！5國をタッチ 
する。 

• 希望の項目び画面にないとさは、 D/D 
をタッチします。 

• 前の画面に戻るには、をタッチします。 
• ホームメニュー画面を消すには、区]を 
タッチします。 

• 灰色で表示されるメニュー項目や設定は 
使えません。 



パソコンのちク U ックのよラな役割び才 
プシヨンメニューです。を(オプション） 
ボタンを押すと、そのとさに設定でさる 
メニュー項目び表示されます。 


を(オプション) 



□ タブ^希望のメニュー項目の 
順にタッチして設定を変更する。 

メニュー項目 


1^2■。如分スさンバイ胚2を S 



タブ 


且設定び終わつた！5、國をタツ 
チする。 
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• 希望の項目び画面にないとさは、他のタブを 
タッチして < ださい。（タブび表示されないこ 
とちあります。） 

• かんたん操作中はオプションメニューを使え 
ません。 


@ (撮影)カテゴリー_ 

動画 . 12ページ 

静止画 . 14ページ 

なめ5かス□一再生 . 高速な被写体をス□ーモーションで記録します。 

( EK 画像再生)カテゴリー 

V . インデックス . 16ページ 

巧地図 . 地図上に動画や静止画の撮影地で一覽表示します(地図インデック 

ス)。 

因フィルム□ール . 一定間隔ごとの場面を一覧-再生します。 

田フ王イス . 顔び写っている場面を一覧-再生します。 

プレイリスト . 動画の U スト（プレイ U スト）を一覧-再生します。 

国(その他の機能)カテゴリー 

削除 

口削除 . 36ページ 

国削除 . 36ページ 

瞄現在地表示 . 地図上に現在地を表示します。 

動画か5静止画作成 . 動画のお好みの場面から静止画を作ります。 

動画ダビング 

田回〇^ごダビング/ 

腔团〇^ごダビング ........ 39ページ 

静止画コピー 

選択コピー . 39ぺージ 

曰付コピー . 39ページ 

編集 

口削除 . 36ぺージ 

国削除 . 36ページ 

なプ□テクト . 動画を削除でさないように設定します。 

国プ□テクト . 静止画を削除でさないように設定します。 

な分割 . 動画を分割します。 

プレイリスト編集 

田回追加/腔团追加 . プレイ U ストに動画を追加します。 

晒日付指定追加/ 

腔团曰付指定追加 . プレイ U ストに動画を曰付単位で追加します。 

厚阻消ま/ [^ SD 消ま . プレイ U ストから動画を消去します。 

厚阻全消ま/ i ^ SD 全消去 ..... プレイ U ストから動画を一括消去します。 

厚阻移動/[茜 D 移動 . プレイリストの順番を変えます。 

USB 接続 

Q USB 接続 . 内蔵八ードディスクを USB 接続します。 





























ご USB 接続 . "メモリースティック PRO デュオ"を USB 接続します。 

ワンタッチディスク . 26ページ 

BGM ダウン□ー ド . 八イライト再生時に再生でさる音楽ファイルをダウン□ー ドします。 

テレビ接続ガイド . 19ぺージ 

BGM ッール 

BGM ダウン□ー ド . 八イライト再生時に再生でさる音楽ファイルをダウン□ー ドします。 

BGM データ消ま . 音楽ファイルを消去します。 

バッテリーインフォ . バッテ U — 情報を表示します。 

(メディア管理)カテゴリー _ 

動画メディア設定 . 38ぺージ 

静止画メディア設定 . 38ページ 

メディア情報 . 記録メディアの空き容量などを表示します。 

メディア初期化 . 36ページ 

管理ファイル修復 . 48ページ 

S (設定)カテゴリー 

動画撮影設定 

田!西 / ill 設定 . 動画を記録-再生-編集するとさの画質を設定します。 

録画モード . 動画の録画モードを設定します。動きび速い被写体を撮るときは、 

[ FH ] など高画質設定にすることをおすすめします。 

才ーディオモード . 音声形式 (5.1 ch サラウンド/ 2 ch ステレオ)を設定します。 

AE シフト . 露出を調節します。 

WB シフト . 色合いを調節します。 

N に HTSHOT ライト . MGHTSHOT 使用時に赤外線ライトを点灯します。 

ワイド切換 . 標準画質 ( SD ) で撮影する動画の横縦比を設定します。 

デジタルズーム . 13ページ 

ri 手ブレ補正 . 13ページ 

X . V . COLOR . 13ページ 

ガイドフレーム . 水平/垂直の目安になる枠を表示します。 

U 残量表示設定 . 記録メディア残量の表示ち法を設定します。 

フラッシュモード . 発光のしかたを設定します。 

フラッシュレベル . フラッシュの明るさを設定します。 

赤目軽減 . フラッシュ撮影時に目びホく光るのを抑えます。 

ダイヤル設定 . MANUAL (マニュアル)ダイヤルに機能を割り当てます (37 ぺージ)。 

アクセサリーレンズ . 取り付けたレンズに合わせて手ブレ補正とフォーカスを最適化しま 

す。 

自動逆光補正 . 逆光補正を自動で行います。 

静止画撮影設定 

国画像サイズ . 静止画のサイズを設定します。 

ファイルナンバー . ファイルま号の付けかたを設定します。 

AE シフト . 露出を調節します。 

WB シフト . 色合いを調節します。 

N に HTSHOT ライト . MGHTSHOT 使用時に赤外線ライトを点打します。 


使いこなず 
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O 手ブレ補正 . 静止画撮影時の手ブレ補正を設定します。 

ガイドフレーム . 水平/垂直の目安になる枠を表示します。 

フラッシュモード . 発光のしかたを設定します。 

フラッシュレベル . フラッシュの明るさを設定します。 

ホ目軽減 . フラッシュ撮影時に目びホく光るのを抑えます。 

ダイヤル設定 . MANUAL (マニュアル)ダイヤルに機能を割り当てます (37 ぺージ)。 

アクセサリーレンズ . 取り付けたレンズに合わせて手ブレ補正とフオーカスを最適化しま 

す。 

自動逆光補正 . 逆光補正を自動で行います。 

顔機能設定 

顔検出設定 . 皮貝検出]や皮胃枠表示設定]の設定び切り換えられます。 

スマイルシャッター . [スマイル検出設定]、[スマイル検出感度]、[優先被写体設定]、皮貝枠 

表示設定]の設定び切り換えられます。 

画像再生設定 

面西/偃！設定 . 動画を記録-再生-編集するとさの画質を設定します。 

曰時/データ表示 . 再生時に画像の詳細情報を表示します。 

音/ Hi 面設定 

音量 . 17ページ 

操作音 . 10ぺージ 

パネル明るさ . 液晶画面の明るさ調節します。 

パネル BL レベル . 液晶画面のバックライトを調節します。 

パネル色の濃さ . 液晶画面の濃さを調節します。 

出力設定 

TV タイプ . 20ページ 

画面表示出力 . 画面表示をテレビに出すかを設定します。 

コンポーネント出力 . 20ページ 

HDMI 解像度 . テレビに出力する信号の種類を選びます。 

時計設定 

日時あわせ . 10ページ 

エリア設定 . 10ページ 

自動時刻補正 . GPS から時刻情報を取得して自動的に正確な時刻に補正するかを設 

定します。 

自動エリア補正 . GPS から現在地情報を取得して自動的に時差を補正するかを設定し 

ます。 

サマータイム . 10ページ 

-般設定 

デモモード . デモンストレーションの設定をします。 

録画ランプ . 録画ランプの点灯/消灯を設定します。 

キャリブレーション . タッチノ くネルの反応位置を調節します。 

自動電源オフ . 自動電源オフ （9 ページ)の設定を変えます。 

リモコン . U モコン使用の可否を設定します。 

落下検出 . 3ページ 

HDMI 機器制御 . 20ページ 
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下記は、オプションメニューからのみ設定できる項目です。 


^51タブ 

SPOT 測光フオーカス . タッチした被写体に明るさとピントを合わせます。 

スポット測光 . タッチした被写体に合わせて動画-静止画の明るさを調節します。 

スポットフオーカス . タッチした被写体にピントを合わせます。 

テレマク □. 背景をぼかして撮影します。 

カメラ明るさ . 動画-静止画の明るさを調節します。 

フオーカス . 手動でピントを合わせます。 

シーンセレクション . 夜景や海岸など場面に合った設定を選択します。 

ホワイトバランス . 色合いを調節します。 

タブ 

フェーダー . フェードイン、アウト効まを加えます。 

S タブ 

内蔵ズームマイク . ズームに連動して音声を記録します。 

マイク基準レベル . 録音レべ j レを設定します。 

セルフタイマー . 静止画撮影時に使用します。 

タイミング . なめらかス□一録画の開始時間を設定します。 

犬沉によってタブび異なる/タブなし 

スライドショー . 静止画を連続再生します。 

スライドショー設定 . スライド ショーの 設定をします。 


便いこなす 
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r 八ンディカム八ン 
ドブック」で調べる 

「八ンディカム八ンドブック」は、パソコ 
ンで見る電子ガイドです。本機の機能を 
カラー写真入りで説明しています。一歩 
進んだ使いかたを知りたいとさにご覧く 
ださい。 

1 Windows パソコンにインス 
I -ールするには、付属の CD - 
ROM をパソコンに入れる。 

L 表示されるインス!^ール画面で 
[八ンデイカム八ンドブック] 

をクリックする。 



八ンデイカム八ンドブックを見るときは、 
デスクトップのショートカツトをダブル 
ク U ックしてください。 


• Macintosh をお使いのときは、 CD - ROM 内の 
[ Handbook ] - UP ] フオルダから 
[ Handbook . pdf ] を〕ピーしてください。 

• 八ンデイカム八ンドブックを見るには Adobe 
Reader び必用です。アドビ社のホームペー 
ジから無償でダウン□ー ドでさます。 
http :// www . adobe . co.jp 
• 付属のパソコンソフト 「 PMB 」 について詳しく 
は、 PMB ガイドをご覽ください (28 ぺージ)。 




言語と、お使いの機種名を選び、 
[八ンデイカム八ンドブック 
( PDF )] をクリックする。 

• お使いの機種名は、本機の底面に記載さ 
れています。 


[終了]一 [終了]をクリックし 
て、パソコンか！ 5 CD - R 0 M を取 
0出す。 
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I その他 

B 故障かな？と 
思った5 

修理に出す前に、をう一度点検してくだ 

さい。それでを正常に動作しないとさは、 

ソニーの 相談窓 □ (裏表紙)にお問い合わ 

せ < ださい。 

修理に出される前のご注意 

• 修理内容によっては八ードディスクの初期化 
または交換び必要となることびあります。そ 
の場合、八ードディスク内のデータはすべて 
消去されますので、修理をお受けになる前に 
八ードディスク内のデータを保存(バック 
アップ）してください。修理によってデータ 
び消去された場合の巧償については、ご容赦 
<ださい。 

• 修理において、不具合症状の発生-改善の確 
認のために、必要最小限の範囲で八ードディ 
スク内のデータを確認させていただ<場合び 
あります。ただし、それらのデータを ソニー 
側で複製-保存することはありません。 

• 本機の症状について詳しくは八ンディカム八 
ンドブック (46 ページ)、ノくソコンとの接続に 
ついては rPMB ガイド」 （28 ページ)をご覧くだ 
さい。 


電源び入5ない。 

. 充電されたバッテ U —を取り付ける (8 ペー 
ジ)。 

. AC アダプターをコンセントに差し込む (8 
ぺージ)。 


電源び入っているのに操作でをない。 

• 電源を入れてから撮影び可能になるまで数 
砂かかりますび、故障ではありません。 

. 電源(バッテ U —または AC アダプターの電 
源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取 
り付け直す。それでち操作でさないとさは、 
RESET (リセット）ボタン (56 ぺージ)を先の 
とびったわので巧す(すべての設定び解除さ 
れます)。 


. 本機の温度び著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度び著しく低くなっている。電源 
を入れた状態でしばら<放置する。それで 
わ操作でをないときは一度電源を切り、暖か 
い場所に移動してしばらくしてから電源を 
入れる。 


本機び温かくなる。 

• 本機を使用中に本機び温かくなることびあ 
りますび、故障ではありません。 


電源び途中で切れる。 

. AC アダプターを使用する (9 ページ)。 
• わラー度電源を入れる。 

. バッテ U —を充電する （8 ページ)。 


START/STOP ボタンや PHOTO ボタンを 
巧しても撮影できない。 

. MODE ボタンを巧して、口働画)または〇 
(静止画)ランプを点丹させる （ 10ページ)。 

• 直前に撮影した画像を記録メディアに書さ 
込んでいる。書を込んでいる間は、新たに撮 
影でをません。 

. 記録メディアの空を容量びない。不要な動画、 
静止画を削除する (36 ページ)。 

. 動画のシーン数や静止画の枚数び本機で撮 
影でをる上限を超えている。不要な動画、静 
止画を削除する (36 ページ)。 


録画び止まる。 

• 本機の温度び著しく高い、または低い。電源 
を切り、涼しい場所-暖かい場所にしばら< 
放置する。 


rPMB」 びインスIルできない。 

. パソコンの環境、インストール手順を確認す 
る (21 ページ)。 




rPMB」 び正しく動作しない。 

. rPMB 」 を終了し、パソコンを再起動する。 


本機びパソコンに認識されない 

. キーボード、マウス、本機!^ツ外で、パソコンの 
USB 端子につなびれている他の機器を取り 
はずす。 

. パソコンと本機から USB ヶーブルを抜き、パ 
ソコンを再起動させてから、正しい手順でも 
ラー度パソコンと本機をつなぐ。 


自己診断/警告表示 


液晶画面またはファインダーに、次のよう 
に表示されます。2、3回対応を繰り返し 
てを正常に戻らないとさは、 ソニーの 相談 
窓口 (裏表紙)にお問い合わせください。 


c：04：nn 

. "インフォリチウム"バッテリ ー H シリーズ 
外のバッテ U —び使われている。必ず"イ 
ンフォ U チウム"バッテ U — H シ U —ズを使 
ラ （8 ページ)。 

. AC アダプターの DC プラグを本機の DC IN 端 
子にしっかりつなぐ (8 ページ)。 


c ： i3 ： nn/c ： 32：nn 

. 電源をいったん取りはずし、取り付け直して 
からわラー度操作する。 


E :20 ：nn / E :31: □□/ E :61 :□□/ 
E ：62 ：nn / E ：9 i :□□/ E ：94 ：nn / 
E ：95 ：nn / E ：96 ：nn 

. 修理び必要です。ソニーの相談窓口 (裏表紙) 
にご連絡いただを、 E から始まる数字すベて 
をお知らせください。 


101-0001 

. 遅い点滅のとをは、ファイルび壊れている。 
または扱えないファイル。 


© 

. 本機の八 ー ドディスクの容量びいっぱいで 
ある。八ードディスク内の不要な動画、静止 
画を削除する (36 ページ)。 

. 本機の八ードディスクドライブに異常び発 
生した可能性びある。 


均 

. バッテ IJ 一残量びかない。 


[13 

• 本機び高温になっている。電源を切って、涼 
しいところに置く。 


[位 

. 本機び低温になっている。本機を温める。 


巧 

. ソモ U - スティック PRO デュオ"び入って 
いない (39 ページ)。 

• 点滅のとをは、撮影に必要な空を容量びない、 
または少な<なっている。不要な動画、静止 
画を削除する (36 ページ)。または動画、静止 
画を保存(バックアップ）してからソモ U - 
スティック PRO デュオ"を初期化する （36 
ぺージ)。 

. 管理ファイルび壊れている。 A (ホーム）一 
&(メディア管理）一慣理ファイル修復] 

一記録メディアの順にタッチして、管理ファ 
イルの状態をチェックする 
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取り扱い上のごま意 


効 

. ソモ U - スティック PRO デュオ"に問題び 
ある。本機で初期化する (36 ページ)。 


の 

. 本機では使えない"メモ IJ ースティックデュ 
才"を入れた (39 ページ)。 


口 

. ソモ U - スティック PRO デュオ"び書き込 
み不能になっている。 


. フラッシュに異常びある。 


. 光量び不足し、手ブレび起こりやすい状況に 
なっている。フラッシュを使ラ。 

. 手ブレ状態になっている。カメラを固定す 
る。ただし、手ブレマークは消えません。 


投 

• 落下検出した。録画-再生びでさなくなる 
ことびあります。 


• 記録メディアの空を容量びない。不要な動画、 
静止画を削除する (36 ページ)。 

. 処理中のため、一時的に静止画記録びでさな 
し、。しばらく待ってから撮影する。 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな場所に 

置かないで < ださい。 

. 異南に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近く、または夏場の窓を開 
め切った自動車内は特に高温になり、放置す 
ると変形したり、故障したりすることびあり 
ます。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影でさないことびあります。 

• TV やラジオ、チューナーの近く 
雑音び入ることびあります。 

• 砂地、砂ミ兵などの砂ぼこりの多い場所 
砂びかかると故障の原因になるほか、修理で 
さな<なることわあります。 

• 液晶画面やファインダー、レンズび太陽に向 
いたままとなる場所(窓際や室外など） 

液晶画面やファインダー内部を傷めます。 

長時間使用しないときは 

• 本機を良好な状態で長期にわたってお使いい 
ただくために、月に1回程度、本機の電源を入 
れて撮影および再生を行って<ださい。 

• バッテ IJ 一は使い切ってから保管してくださ 
い。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く巧すと画面にムラび出ること 
びあります。また、液晶画面の故障の原因に 
なります。 

• 寒い場所でお使いになると画像び尾を引いて 
見えることびありますび、故障ではありませ 
Aj 。 

• 使用中に液晶画面のまわりび熱<なりますび、 
故障ではありません。 

液晶画面のお手入れ 

• 液晶画面に指紋やゴ三び付いて巧れたとさは、 
柔らかい布などを使ってされいにすることを 
おすすめします。別売の液晶ク U —ニング 
キットを使うときは、クリーニングリキッド 
を直接液晶画面にかけず、必ずク1」一ニング 
ペーパーに染み込ませて使ってください。 


本機表面のお手入れ 

• 汚れのひどいとさは、水やめるま湯をかし含 
ませた柔らかい布で軽 < 拭いた後、からぶさ 
します。 

• 本機の表面び変質したり塗装びはげたりする 
ことびあるので、じ(下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アル〕ール、化学ぞう 
さん、虫除け、殺虫剤、曰焼け止めのよラな 
化学薬品類 

-上記び手に付いたまま本機を扱ラ 
-ゴムやビニール製品との長時間接触 

カメラレンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などび付いたとさや、高温多 
湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズ 
の表面をされいに拭いて < ださい。 

• カビの発生を防ぐために、定期的にお手入れ 
して、風通しの良い、ゴミやほこりのかない場 
所に保管してください。 

内蔵の巧電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係な 
<保持するために、充電式電池を内蔵しています。 
充電式電池は本機を使っている限り常に充電さ 
れていますび、使う時間び短いと徐々に放電し、 

3か月近くまったく使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使ってください。た 
だし、充電式電池び放電していてち、曰時を記録 
しないのであれば本機を使えます。 


"メモリースティック PRO デュオ"を廃棄 
譲渡するときのご注意 

本機やパソコンの機能による「初期化」や悄り除」 
では、"メモリースティック PRO デュオ"内の 
データは完全には消去されないことびあります。 
"メモ1」ースティック PRO デュオ"を譲渡する 
とさは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを 
使ってデータを完全に消去することをおすすめ 
します。また"メモ IJ ースティック PRO デュオ" 
を廃棄するときは、"メモ U - スティック PRO 
デュオ"本体を物理的に破壊することをおすすめ 
します。 

リモコンの電池を交換するには 

①タブを内側に押し込みなびら、溝に爪をかけ 
て電池ケースを引さ出す。 

⑤+面を上にして新しい電池を入れる。 

⑤電池ケースを「カチッ」といラまで差し込む。 



• U モコンには、ボタン型 I 」チウム電池 
に R 2025) び内蔵されています。 CR 2025 ^UI 
外の電池を使用しないで<ださい。 


巧電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコンセント 
につなぐか、充電されたバッテ U —を取り付け、 
液晶画面を開じて24時間じ(上放置します。 

本機の廃棄-譲渡に関ずるごミ主意 

本機で[メディア初期化]やフォーマットを行っ 
てわ、八ードディスク内のデータは完全には消去 
されないことびあります。本機を譲渡するとき 
は[〇データ消去] (46 ページの「ノ V ンディカム 
八ンドブックで調べる」をご覧ください)を行っ 
て、八ードディスク内のデータの復元を困難にす 
ることをおすすめします。本機を廃棄するときは、 
本機を物理的に破壊することをおすすめします。 
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主な仕様 


システム 

信号ち式： NTSC カラー、 EIA 標準ち式 
HDTV 1080/60巧式 

ビデオ記録ち式： 

映像： HD 画質： MPEG 4- AVC / H .264 AVCHD 
規格準拠 

SD 画質： MPEG 2 -PS 
音声 ： Dolby Digital 2 ch /5.1 ch 
ドルビーデジタル 5.1 ク U エーター搭載 

静止画記録ち式： DCFVe 「.2.0 準拠 
ExifVe 「.2.21 準拠 
MPF Baseline 準拠 

記録メディア(動画-静止画） 

八ードディスク： HDR - XR 500 V : 120 GB 

HDR - XR 520 V : 240 GB 

"メモ U - スティツク PRO デュオ" 

容量は、 1 GB を10億バイトで計算した場合の数 
値です。また管理用ファイルなどを含むため、 
実際使用でさる容量は若干減少する場合びあり 
ます。 

ファインダー:電子ファインダー(カラー) 

撮像素子： 6.3 mm (1/2.88 型） CMOS センヴー 
記録画素数：静止画時最大1200万画素相当* 

(4 000 X 3 000)(4 : 3時） 

総画素数：約663万画素 
動画時有効画素数 （16 : 9) :約415万画素 
静止画時有効画素数 （16 : 9) :約450万画素 
静止画時有効画素数 (4 : 3) :約600万画素 

ズームレンズ： ソニー G レンズ 

12倍(光学)、24倍、150倍(デジタル） 

フィルター径37 mm 
F 1.8 〜 3.4 
f =5.5 〜66.0 mm 
35 mm カメラ換算では 
動画撮影時： 

43~516 mm (16 : 9) 

静止画撮影時： 

38~456 mm (4 : 3) 

色温度切り換え：[オート]、[ワンプッシュ]、[屋内] 
(3 200 K )、 匿外] (5 800 K ) 

最低被写体照度：11 lx ( ルクス） （ STD 時、[シャッター 
スピー问 1/60秒)、3 lx ( ルクス ） （LOW LUX 時、 
[シャッタースピード]1/30秒)、 0 lx ( ルクス） 
(MGHTSHOT 時） 

#ソニー独自のク U アビッド画素配列と画像処 
理システム BI 0 NZ により、静止画は表記の記 
録サイズを実現しています。 


入/出力端子 

A / VU モート端子：コンポーネント、映像音声出力兼 
用端子 

HDMI 0 UT 端子： HDMI ミニコネクタ 
USB 端子： mini-B 

へッドホン端子：ステレオミニジャック（(])3.5 mm ) 
M に入力端子：ステレオミニジャック（(])3.5 mm ) 

液晶画面 

画面サイズ： 8.0 cm (3.2 型、アスぺクト比16 : 9) 

総ドット数： 921600ドット 
横1920 X 縦480 

電源部、その他 

電源電圧：バッテ U —端子入力 6.8 V /7.2 V 
DC 端子入力 8.4 V 

消費電力：ファインダー使用時、明るさ標準： 

八ードディスク： 

HD ：4.4 WSD ：3.6 W 
"メモ U - スティック PRO デュオ"： 
HD ：4.4 WSD ：3.5 W 
液晶画面使用時、明るさ標準： 

八ードディスク： 

HD : 4.7 WSD : 3.8 W 
"メモ U - スティック PRO デュオ"： 

HD : 4.7 WSD : 3.7 W 

動作温度： 0で〜40で 
保を温度：一20で〜+60で 
外あ寸法： 71 X75X134 mm 

(突起部を含む）（幅 X 高さ X 奥行を） 

71 X75X137 mm 

(突起部を含む、付属ノ（ッテ U —装着状態） 

(幅 X 高さ X 奥行さ） 

本体質量： 

HDR - XR 500 V :約500 g (本体のみ） 
HDR - XR 520 V :約510 g (本体のみ） 

撮影時総質量： 

HDR - XR 500 V :約580 g (付属バッテ U - 含む） 
HDR - XR 520 V :約590 g (付属バッテ U - 含む） 

AC アダプター AC-L200C/AC-L200D 

電源 ： AC 100 V - 240 V 、50 Hz /60 Hz 
消費電力： 18 W 
定格出力 ： DC 8.4 V * 

動作温度： 0で〜40で 


保を温度： 一20 で〜+60で 


F その他 
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外形寸法：約 48 X 29 X 81 mm (最大突起部をのぞ 
く）（幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量：約17 Og (本体のみ） 

* その他の仕様については AC アダプターのラベルを 
ご覽ください。 

リチャージャブルバッテリーパック 
NP - FH 60 

最大電圧： DC 8.4 V 
公称電圧 ： DC 7.2 V 
容量： 7.2 Wh (1 000 mAh ) 

使用電池： Li-ion 

本機やアクセサ U —の仕様および外観は、改良のため 
予告な < 変更することびありますび、ご了承 < ださい。 

• ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づ 
さ製造されています。 


付属バッテリーでの充電-撮影-再生 
可能時間の目安(分） 


記録メディア 

八ード 

ディスク 

"メモ U —ス 
ティック PRO 
デュオ" 

HD 1 SD 

HD 1 SD 

充電時間 
(満充電） 

135 

連続撮影時 

90 

110 

90 

115 

実撮影時 

45 

55 

45 

55 

再生可能時間 

150 

150 

150 

150 


• 撮影、再生可能時間は、満充電からのおよその 
時間です。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) • 標準画質 ( SD ) 

-撮影条件：録画モード [ SP ]、 液晶バックライ 
卜[入] 

• 実撮影時間とは、録画スタンバイ、動画-静止 
画モードの切り換え、ズームなどの操作を繰 
り返したとさの時間です。 


内蔵ノ v — ドディスクへの撮影可能時間 
の目安 

• 録画モードの設定は、♦(ホーム）一占(設 
定 ） ^ [動画撮影設定]^ [録画モード]をタツ 
チします。お買い上げ時は [ HDSP ] です (43 
ぺージ)。 


八イビジョン画質 ( HD ) 


録画モード 

1 録画時間 

HDR - XR 500 V 

HDR - XR 520 V 

[ HDFH ] 

] 4時間30分 

29時間10分 

[ HDHQ ] 

29時間30分 

59時間20分 

[HDS 門 

35時間50分 

72時間10分 

[ HDLP ] 
(5.1 ch )* 

47時間50分 

96時間10分 

[ HDLP ] 

(2 ch )* 

50時間10分 

]01時間 


標準画質 ( SD ) 


録画モード 

1 録画時間 

HDR - XR 500 V 

HDR - XR 520 V 

[SD HQ ] 

29時間30分 

59時間20分 

[SD S 門 

43時間40分 

87時間50分 

抓 L 門 
(5.1 chr 

83時間40分 

16别寺間20分 

[SD LP ] 
(2 ch )* 

91時間20分 

] 83時間50分 

"メモリースティック PRO デュオ"へ 
の撮影可能時間の目安の例 

録画モード 

1容量 4 GB のときの録画時間(分） 

八イビジョン 
画質 ( HD ) 

標準画質 
( SD ) 

[ FH ] 

25(25) 

- 

[ HQ ] 

55(35) 

55(50) 

[ SP ] 

65(45) 

80(50) 

[ LP ] 

(5.1 chr 

90(70) 

160(105) 

[ LP ] 

(2 ch )* 

95(70) 

170(110) 


* [オーデイオモード]で録画時の音声フォー 
マツトを変更でさます (43 ページ)。 

• カツコ内は最低録画時間。 
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• ソニー製"メモ U - スティック PRO デュオ" 
使用時。 

• 撮影可能時間は撮影環境や、"メモリース 
ティック"の種類によっても変わります。 

• 充電-撮影-再生可能時間について 
-25° C で使用したとさの時間です。 ] 〇〜 
30ででのご使用をおすすめします。 

-低温時など、使用状態によって、撮影-再生 
可能時間は短くなります。 


保証書とアフター 
サービス 

保証書 

この製品には保証書び添付されていますので、お 
買い上げの際お買い上げ店でお受け取り <ださ 
い。所定事項の記入と記載内容をお確かめの上、 
大切に保管して < ださい。 

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕 
様です。海外で万一、事故、不具合び生じた場合 
の現地での アフターサービス とその費用につい 
ては、ご容赦ください。 

アフターサービス 

調子び悪いとさはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考にして故障 
かどうかお調べください。 

それでも具をの悪いとさは 

ソニーの相談窓□(裏表紙)にお問い合わせくだ 
さい。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ 
さます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望に 
より有料修理させていたださます。 

修理に出される前に 

修理に出される場合のごを意 (47 ページ)をご覧 
<ださい。 

部品の保有期間について 

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修 
用性能部品(製品の機能を維持するために必要な 
部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。 
この部品保有期間び経過したあとわ、故障箇所に 
よっては修理可能な場合びありますので、 ソニー 
の相談窓□にお問い合わせ<ださい。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再 
利用する場合びあります。その際、交換した部品 
は回収させていたださます。 


その他 
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囲回表 


商標について 

• "八ンディカム"、はソニー 
株式会社の登録商標です。 

• AVCHD および AVCHD □ゴは、ソニー株式会社と 
ノ（ナソニック株式会社の商標です。 

• " MemoryStick "、 "メモ U — スティック"、 

"メモ U - スティックデュオ"、 

Mem 日 RYStick □叫、"メモ U — スティック PRO 
デュオ”、 Memory 日 TICK PRO Du 日、"メモリース 
ティック PRO - HG デュオ’’、 
MemdryStickPRD - HGDuDs マジックゲート"、 
MzvgicGzvtEs "MagicGate Memory 
Stick "、" マジックゲートメモ U —スティック"、 
"MaaicGate Memory Stick Duo "、 "マジック 
ゲートメモ U —スティックデュオ"はソニー株式 
会社の商標または登録商標です。 

• InfoLITHIUM (インフォ U チウム）はソニー株式会 
社の商標です。 

• " x . v . Colo 「" は ソニー 株式会社の商標です。 

• " BIONZ " は ソニー 株式会社の商標です。 

• ブラビアは ソニー 株式会社の登録商標です。 

• 巨 lu-ray Disc および Blu-ray Disc □コ'は商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびタブル D 記哥ま、ドル 
ビーラボラ ト U —ズの商標です。 

• HDMLHDMI □コ'、および High Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC 
の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media 、 
Windows Vista 、 DirectX は Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac 0 S は Apple Inc の米国および 
その他の国における登録商標です。 

• Intel、Intel Core 、 Pentium は、アメ U 力合衆国お 
よびその他の国におけるインテルコーポレー 
ションまたはその子会社の商標または登録商標で 
す。 

• 「プレイステーション3」は株式会社ソニー-コン 
ピュータエンタテインメントの商品です。また r プ 
レイステーション」は同社の登録商標または商標 
です。 

• Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobat は、 

Adobe Systems Incorporated の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• NAVTEQ および NAVTEQMAPS □コ'は 、 NAVTEQ 
の米国およびその他の国における商標です。 
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意味 
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意味 
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その他の各社名および各商品名は各社の登録商 
標または商標です。なお、本文中では、™、®マー 
クは明記していません。 





画面ち上 


表示 

意味 

田田を 

國を 

記録画質 ( HD / SD ) と録画 
モード ( FH / HQ/SP 几 P ) 

©□ 

記録/再生メディア 

0:00:00 

カウンター(時：分：秒） 

[00 分] 

記録残量時間の目安 

ホワイト ブラック 
フエーダーフエーダー 

フエーダー 


液晶バックライト切 

'综 F 

落下検出切 

'む 

落下検出中 

9999か© 
9999か □ 

およその静止画撮影可能 
枚数と記録メディア 

flin^ 

再生フォルダ 

100/112 

再生中の動画.静止画の 
番号/記録している動画- 
静止画の数 


表お 

意味 

を 

オプションボタン 

因 

画像再生ボタン 

P5~ni 

スライドショーボタン 

0101-0005 

データファイル名 

O-n プ□テクト 


ビジュアルインデックス 
表示ボタン 


• 表示内容や位置は目安であり、実際と異なる 
ことびあります。 


画面下 


表示 

意味 

必 

顔検出 

脚 

スマイル検出設定 


LOW LUX 

婷 ii 二 

手動フ オー カス 


敏困ぉ @ 
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たる 
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'叩、、 
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-■ - = - ■+ 
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m 
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陋 
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T ホ 

テレ7クロ 

(COLOR) 

X . V . COLOR 

l*W l*T 

アクセヴ U —レンズ 


そ 

の 

他 
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各部の名前 

() 内は参照ページです。 



田内蔵マイク 

图アクティブインターフェースシュー 

^ Active 
Mm Interface Shoe 

専用マイクやフラッシュ（別売)などを使ラと 
きに、本機から電源供給し、本機の POWER ス 
イッチに連動して接続機器の電源の入/切び 
でさます。 

回 A/VU モート端テ(19、 34) 

团ホ (USB) 端子(22、％、27、 33) 

固 HDMIOUT 端テ (19) 

固 U モコン受光部-赤外線発光部 
团レンズ(ソニー G レンズ搭載） 

圃フラッシュ発光部 （15) 

图録画ランプ 

録画中に点打します。記録メディア、バッテ 
U —の残量び少なくなると点滅します。 

圆 MANUAL (マニュアル)ダイヤル (37) 

回 MANUAL (マニュアル)ボタン (37) 



圧!液晶画面*タッチパネル (10) 

图♦(ホーム)ボタン (40) 

回ズームボタン（12、14、 18) 

团 START/STOP (スタート/ストップ)ボタ 
ン （12) 



田 スピーカー 

回尼](画像再生)ボタン （1 の 
回 POWER (電源)ボタン （11) 

团 RESETOJ セット)ボタン 

曰時を含めすベての設定び解除されます。 

固 DISP 個面表示)ボタン 

長巧しすると、液晶画面バックライトび消え 
ます。解除するにはわう一度長押しします。 

固 EAS 丫 (かんたん操作)ボタン （15) 

团 GPS スイッチ （15) 

圃アクセスランプ（"メモ U —スティック 
PRO デュオ’’） （39) 

点灯、点滅中は、データの読み書きを行ってい 
ます。 
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回"メモ IJ- スティックデュオ"スロット 
(39) 

画バッテ U- パック (8) 

回巧)(ワンタッチディスク）ボタン(2の 
回 STD 几 0W LUX/N に HTSHOT スイツチ 
(37) 



田アイカップ 
图フアインダー （13) 

回視度調節つまみ （13) 

团口(動励 -0( 静止画)ランプ (10) 

固 ACCESS (アクセス)ランプ(八ードディ 
スク ）（8) 

点打、点滅中は、データの読み書きを行ってい 
ます。 

固ろ/ CHG (フラッシュ/充電)ランプ (8) 

因 START/ST0P (スタート/ストップ)ボタ 
ン (12) 

圃 DC IN 端子 (8) 


图ズームレバー (12、1ん 18) 

画 PHOTO (フォト）ボタン （14) 

回 MODE (モード)ボタン （14) 

回 CX へッドホン)端テ 
画 M に (PLUG IN POWER) 端テ 
画グ U ップベルト （12) 

圆シヨルターベルト取り付け部 
画=脚用ネジ穴 

兰脚(別売、ネジの長さ 5.5 m miU 下)を取り付 
けます。 

回目 ATT (バッテ U _) 取りはずしレバー (9) 


その他 
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まをのために 


一2ページちあわせてお読みください。 


A 警告 I 盛 A 

-■乂災感電 


下記の注意事項を守らないと、 义災、大けび や 
死 t にいたる危害び発生することがあります。 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因となります。内部点 
検や修理はソニーの相談窓□にご依頼 
<ださい。 分解禁止 


内部に水や異物(金属類や燃えや 
ずい物など)を入れない 

火災、感電の原因となります。万一、水 
や異物び入ったとさは、すぐに電源を 
切り、電池を取り出してください 。 AC 
アダプターやバッテ U —チャージャー 
などちコンセントから抜いて、ソニー 
の相談窓□にご相談 < ださい。 


0 


運転中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運転をしな 
びら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 
見ることは絶対おやめ<ださい。交通禁止 
事故の原因となります。 


撮影時は周囲の状況に注意をは 
5ラ 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を 
行わないで<ださい。事故やけびなど 
の原因となります。 


Q 


指定切がの電池、 AC アダプター、 
バッテリーチヤージヤーを使わ 
ない 

火災やけびの原因となることびありま 
す。 


0 


機器本体や付属品、記録メディア 
は乳幼児の手の届<場所に置か 
ない 

電池などの付属品や"メモ U —ス 
ティック"などを飲み込む恐れびあり 
ます。乳幼児の手の届かない場所に置 
さ、お子様びさわらめよラごを意 < だ 
さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに 
医師に相談してください。 


0 


電池やシヨルタ’ーベルト、スト 
ラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけ 
びの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラップに傷びない 
か使用前に確認して < ださい。 


〇 


電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工^^ 
したりすると火災や感電の原因となり v^y 
ます。また、電源コードを抜くとさは、禁止 
コードに損傷を与えないよラに必ずプ 
ラグを持つて抜いて < ださい。 


フラッシュ、ビデオライトご使用 
上の注意 

• 点灯したまま放置しない。 

• 使用中に紙や布などの燃えやすいち 
のを近づけない。 

• ビデオライトの点打中および消灯直 
後のランプに触らない。 

• 指定し^(外のランプを使用しない。火 
災ややけどの原因になります。 

• 可燃性/爆発性ガスのある場所でフ 
ラッシュまたは、ビデオライトを使 
用しない。 


0 

禁止 


フラッシュ、ビデオライトなどの 
撮影補助光を至近距離で人に向 
けない 

• ま近距離で使用すると視力障害を起 
こす可能性びあります。特に乳幼児 
を撮影するときは、1のし^(上はなれ 
て < ださい。 


0 

禁止 


• 運転者に向かって使用すると、目び 


<らみ、事故を起こす原因となりま 


す。 
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应 SH A A 

■ —■乂災感電 


下記の注意事項を守らないと、けびや財産に損害 
を与えることびあります。 


水滴のかかる場所など湿気の 
をい場所やほこり、油煙、湯気 
のをい場所では使わない 

火災や感電の原因になることびあ 
ります。 

めれた手で使用しない 

感電の原因になることびありま 
す。 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置 
いたり、不安定な状態で云脚を設 
置すると、製品び落ちたり倒れた 
りして、けびの原因となることび 
あります。 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケーブ 
ル、 A / V 接続ケーブルなどは、足に 
弓 I っ掛けると製品の落下や転倒な 
どによりけびの原因となることび 
あるため、充分を意して接続•配 
置して < ださい。 

通電中の AC アダプター、バッ 
テリーチャージャー、充電中 
のバッテリーや製品に長時間 
ふれない 

長時間皮膚び触れたままになって 
いると、低温やけどの原因となる 
ことびあります。 

使用中は機器を巧で覆ったり 
しない 

熱びこわってケースび変形した 
り、火災、感電の原因となることび 
あります。 


0 

禁止 

(§) 

なれ手禁 It 

0 

禁止 

〇 

指71^ 

0 

禁止 

0 

禁止 


运 


長期間使用しないときは、電 
源をはずず 

長期間使用しないときは、電源プ 
ラグをコンセントからはずしたつラグをコン 
り、電池を本体からはずして保管セントかがち< 
してください。火災の原因となる 
ことびあります。 


フラッシュの発光部を手でさ 
わ5ない 

フラッシュ発光部を手で覆つたま 
ま発光しないで<ださい。発光後 
わ発光部に手を触れないで<ださ 
し、やけどの原因となります。 

レンズや液晶画面に衝撃を与 
えない 

レンズや液晶画面はガラス製のた 
め、強い衝撃を与えると割れて、け 
びの原因となることびあります。 

電池や付属品、記録メディア、 
アクセサリーなどを取りはず 
ずとさは、手をそえる 

電池や"メモ U —スティック"など 
び飛び出すことびあり、けびの原 
因となることびあります。 

へッドホンを使用ずるような 
場合、大音量で長時間つづけ 
て聞かない 

耳を刺激するよラな大さな音量で 
長時間つづけて聞 < と、聴力に悪 
い影響を与えることびあります。 
呼びかけられたら返事びでさる< 
らいの音量で聞さましよラ。 


0 

禁止 


0 

禁止 

〇 


0 

禁止 


その他 
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\ Am 電池についてのま 
を上のごを意とお願い 


漏液、発熱、発乂、破裂、誤飲による大けびややけ 

ど、乂災などを避けるため、下記のを意事項をよ 
くお読みください。 



•バッテ U —パックは指定されたノ（ッテ U —チャージャーし U 外で充 
電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加 
熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。 

このよラな場所で充電しない。 v-y 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しな ^と 

い。 

-電池を水-海水-牛乳-清涼飲料水-石験水などの液体で濡らさ 
ない。ミ需れた電池を充電したり、使用したりしない。 

IA 危哟 

• 電池を八ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりす 
るなどの衝撃や力をちえない。 ( x 1 

•バッテ U —パックび変形-破損した場合は使用しない。 

• ボタン電池は充電しないで<ださい。 禁と 

1必警告1 

• 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取り 
はずしておく。 mm 

指示 

I / K ミ主意1 


お願い 


U チウムイオン電池は U サイクルでさます。不要になった IJ チウムイオン 
電池は、金属部分にセ□八ンテープなどの絶縁テープを貼って I 」サイクル 
協力店へお持ちください。 

巧電式電池の回収-リサイクルおよびリサイクル協力店については 

有限責任中間法人」 BRC ホームページ 
http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.htnnl 
を参照してください。 


镑 

Li-ion 

U チウムイオン電池 
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索引 


〇 

アフターサービス . 53 

インス I ル . 22 

お手入れ . 49 

お問合せ先 . 裏表紙 

オプションメニュー ......... 40,45 

主な仕様 . 51 

音量 . 17 

〇 

海外で充電 . 9 

备部の名目 I 」 . 56 

画質 . 43 

カスタマー登録 . 裏表紙 

画面表示 . 54 

かんたん PC バックアップ ...... 27 

かんたん操作 . 15 

記録メディア . 38 

言 口 ま术 . 48 

故障かな？と思ったら . 47 

コピー . 30,39 

コンセントの電源で使ラ . 9 

〇 

削除 . 36 

撮影-再生可能時間 . 52 

H ®. 37 

自己診断 . 48 

^胃 . 8 

iliii . 47 

初期化 . 36 

ズーム . 12,14,18 

静止画 . 14,17 

操作音 . 10 

ソフトウェア . 22 

〇 

ダビング . 39 

使いかたの流れ . 5 

ディスクレコーダー . 34 

ディスクをコピーする . 30 

ディスクを作る . 24,32 

テレビ . 19 


テレビ接続ガイド ........... 

………19 

電源 . 

………10 

動画 . 

..12,16 

動画から静止画を作る.. 

..31,42 

取り扱い上のごを意 ....... 

………49 

撮る . 

12 

〇 

日時あわせ . 

……….10 


の 

八イビジョン画質 ( HD ) のデイ 

スクを再生する . 29 

八イビジョン画質 ( HD ) のデイ 

スクを作る . 28 

パソコン . 21 

パソコン環境 . 21 

バッテ U -. 8 

八ンデイカム八ンドブック. .46 
ビジュアルインデックス ....... 16 

標準画質 ( SD ) のディスクを作 


る . 30 

]、」'底□口 . 3 

ブルーレイディスク . 29 

ヘルプ機能 . 40 

編集 . 31 

ホームメニュー . 40,42 

保証書 . 53 

保存先 . 27 

e 

見る . ]6 

メニュー . 40 

"メモリースティック" . 39 

"メモ U - スティック PRO 
デュオ" . 39 

0 

U セット . 56 

U モコン電池 . 50 

0 

ワンタッチディスク . 26 


〇 

AVCHD . 24,29 

A / V 接続ケーブル . 34 

DVD ライター . 33 

LOW LUX . 37 

Macintosh . 21 

MANUAL ダイヤル .37 

NIGHTSHOT .37 

PMBCPicture Motion 

Browser ).21,28 

PMB ガイド .28 

RESET .56 

USB . 21,33 

Windows .21 


メニュ-覧は 42 〜 45 

ページをご覽ください。 
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製品についてのヴポートのご案内 


ホームぺージで調べる 

m 八ンディカムの最新ヴポート情報 

(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 

八ンディカムホームページ 
http :// www . sony . co . jp/cam 

八ンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関する情報 
を掲載しています。 

"メモリースティック"対応表 
http :// www . sony.coj p/mstaiou 

使用可能な"メモ U —スティック"を確認することびでさます。 

付属ソフトウエア ( PMB ) のヴポート情報 
http :// www . sony . co . jp / support - disoft / 



電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口） 

参使い方相談窓 □ 

フリ_ダイヤル . 0120 -333-020 

携帯- PHS • —部の IP 電話 . 0466 -31-251 1 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に「400」+「#」を押し 
てください。直接、担当窓口へおつなざします。 

受付時間:月〜金9:00〜18:00 ±•日•祝日9:00〜17:00 

•修理相談窓 □ 

フ IJ— ダイヤル . 0120 -222-330 

携帯 • PHS • —部の IP 電話 . 0466 -31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に r 400」+「#」を押し 
てください。直接、担当窓口へおつなざします。 

受付時間:月〜金9:00〜20:00 ±•日•祝日9:00〜17:00 

ホームぺーシ http :// www . sony . co . jp / di - repair / 

FAX (共通):0120-333-%9 



カスタマー登録のご案内 




カスタマー登録していただ < と、安む、便利な各種サポートび受けられます。 
詳しくは、同捆のチラシ「カスタマー登録のご案内」または WEB サイトをご覧く 
ださい。 

h 订 p://www.sony.co.jp/di-usbreg レ 


カスタマー登録の特典については下記の URL をご覧くださし、 
h 订 p://www.sony.co.ip/di-tokuten/ 


ソニー株式会社干 108-0075 ま京都港区港南 1-7-1 


http :// www . sony . co . jp / 


この説明書は、ち紙70%け上の再生紙と、 

voa 揮発性有機化合物)ゼ□植物油型インキを使用しています。 

Printed in Japan 
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